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DÉCRETS, ARRÊTÉS 
& CIRCULAIRES 


PRÉSIDENCE DU CONSEIL 


Décret du 22 juillet 1941 por- 


N° 3130. 
du 


tant nominations au cabinet civil 
chef de l'Etat. 


Nous. Maréchal de France, chef de l'Etat 
français, 


Décrétons : 


Article unique. — M. André Lavagne, 
maitre des requêtes au conseil d'Etat, est 
chef de 


norniné chef du cabinet civil du 
l'Etat. 

M: Roger ‘e Saivre est nommé chef ad- 
joint du cabinet civil du chef de l'Etat, en 
remplacement de M: Pierre Sébilleau, ap- 
pelé à d'autres fonctions. 

MM. Georges Demay, sous-chef au mi- 
nistère de l'intérieur, et Bernard de Chal- 
vron, consul suppléant: sont nommés char- 
gés de mission au cabinet civil du chef 
de l'Elat, 

Fait à Vichy, le 22 juillet 1941. 

PH: PÉTAIN. 


MINISTÈRE DE LA JUSTICE 


N° 2021, — Décret du 19 juitlet 1941 portant 
retrait de la nationalité française, 


Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat 
francais, 

Sur le rapport du garde des éceaux, mi- 
nistre secrétaire d'Etat à la justice, 

Vu la loi dn 22 juillet 1940 reiative à la 
revision des naturalisations ; 

Vu les avis de la commission de revision 
des paturalisations en date des 23 novem- 
bre 1940, 20 décembre 190, 7,8, 9, 10 avril 
1941, 4 et 7 juin 1941, 


Décrétons : 


Art, 1%, — La qualité de Français est 
retirée à: 

BETTONI (Jean), ouvrier papetier, né Île 
9 mars 1889 à Somendenna {ltalic), demeu- 


rant à Merrey-sur-Arce (Aube), naluralisé 
Francais par décret du 13 février 1931, publié 
au Journal officiel du 1% mars 1991, 


BONILAURI (Henri), né le 14 avril 1911 à 
Porrentruy {Suisse), demeurant à Paris, 12, 
rue naturalisé Francais par dé- 
cret du 23 juin 1932, publié au Journal ofji- 


LE 


ciel le 3 juillet 1992, 


BUPMAN (Smuli), teinturier, né le 2% juin 
4905 à Soroca (Roumanie), demeurant à Cau- 
déran {Gironde), 10, allée Carmouze, nalura- 
Français par décret du 15 décembre 1938 
publié au Journal  ojjiciel le % décembre 
493, et GOIHMAN ‘Hassia), épouse du pré- 
£édent, née le 10 janvier 1902 à Raehkov- 


Zagnilkov (Russie), demeurant à Caudéran 
(Gironde), 10, allée - Carmouze, naturalisée 
Française par l& même décret, 


BULGARBLLI (Wladimiro), peintre, né le 
26 septembre 1920 à Forli (Italié), demeurant 
h Lyon (Rhône), 206, rue Garibaldi, naturalisé 
Francais par décret du 23 février 1910, publié 
au Journal officiel le 10 mars 1940, 


(Antonio), teinturier, né Je 17 
novembre 1900 à Villafranca (Espagne), de- 
meuran! à Fontaine (Isère), 8, rue de Saint- 
Nizier, naturalisé Framais par décret 16 
juin 198, publié au Journal officiel le 26. juin 
1933, et SAN PEDRO (Maria-Regina), épouse 
da précédent, née le 1# février 1899 à Barjas 
Espagne), demeurant à Fontaine (Isère), &, 
rue Saint-Nizier, naturalisée Francaise par le 
mème décret, et leurs enfants: 19 Juliette- 
Conception, née le 1er août 1921 à Fontaine 
29 Rayinond-Antoine, né le 11 janvier 
1923 à Fontaine (Isère); 30 Victorine-Yvonne, 
née le ?6 mars 1926 à Fomaine (Isère): 4e 
Victorine-Manuela, née le 13 mars 1928 à Fon- 


DE ARRIBA 


(Isère) : 


taine (Isère), Francais par déclaration sous- 
critée 45 avril 1929, enregistrée an- minis- 


tère de la justice le 16 août 1929, par appli- 
cation de l'article 3 de la loi du 10 ‘août 1927: 
09 Maltide-Regine, née le 1% mars 1982 à Fon- 
laine (Isère): 6° Ginette-Marcelle, née le 16 
mars 1995 à Fontaine (Isère), Françaises par 
la naturalisation des parents. 


coiffeur, né le 23 sep- 
tembre 1%8 à Caltanisetta (Italie), demeu- 
rant à Cannes rue Pas- 
teur, palais Los Angeles, naturalisé Français 
par décret du 24 avril 1910, publié au Journal 
officiel le 5 mai 1930, 


DI PATTI {Francois\, 


FRANKENSTEIN. {Zlama-Meicr), tailleur, né 
le 10 mai 1898 à Brzeziny (Pologne), derneu- 
rant à Paris, S6, rue des Amandiers, natura- 
lisé Français par déeret du:16 juin 19%, pu- 
au Journal officiel le 25 juin 198, et 
MOSCHKOVITZ (Chaja), épouse du précédent, 
née le 2 janvier 1895 à Tomaszov (Pologne), 
demeurant à Paris, 86, rue des Arvamndiers, 
naturalisée Franeaise par le même décret, ct 
leurs enfanlts: 1° Joseph, né-le 10 novembre 
1922 à Berlin (Allemagne), Frameais par la 
naturalisation. des parents: 20 Léon, né le 11 
juin 1935 à Paris, Français par déelaration 
souscrite le 22 février 1926, enregistrée au 
minisière de la justice le 1% mat 19268, par 
applcatien des articles 8 ($ 4) et 9 (S 10) 
du code civil. 


GRAZE (Nazaréen), cultivateur, né le 21 fé 
vrier 1899 à Sinalhumga (Italie), dermeurant à 
Roquebrune - Cap - Martin (Alpes - Maritimes}, 
Dondéa, naturalisé Français par dé- 
cret du 2 novembre 1999, publié au Journal 
oHiciel le 12 novembre 1939, ct GIORGE (Gems 
ma), épouse du précédent, née le 9 février 
1889 à Torrila (Italie), demeurant à Roque- 
brune-Cap-Martin: (Alpes-Maritimes), quartier 
Dondéa, naturalisée Française par le même 
déeret, et leurs enfants: 1° Dnsalina, née le 
Q'avril 1920 à Torr'ta (Italie); Linda, née 
le 8 juillet 1921 à Torrita (lake): 3° Terzina, 
née le 3 janvier 1925 à Sinalungæ (taie) : 
1° Danilo, né le 6 septembre 1929 à Torrita 
(Halie), Français par la naturalisation des 
parents; 5° Frédéric, le 29: janvier 1911 à 
Monaco (principauté de), Français par appli 
cation de l’article {er (1°) de la loi du 10 août 
1927, 


KALEDJIAN !Sarkis\, cordonnier, né le 2? 
juin 1902 à Diarbekir (Asie Mfheure), demeu- 
rant à Charvicu (Isère), natur@lisé Fran- 
çais par décrot du 7 mai 1936, et CIANES- 
SIAN (Soussan), épouse du précédent, née 
le 15 avril 1994 à.Diarbekir ‘Asie Mineurei, 
demeurant à Charvieu {isère}, nalura- 
lisée Française par le décret, 


court, 


: mariage, 


leurs enfants: 1° Andréanik, né le 20 juil- 
let 1928 à Charvieu (Isère); 2°. Jean, né le 


15 juin 1983 à Charvieu (Isère), Français 
par la naturalisation des parentsÿ 3% Mare, 
née le 25 juin 1%6 à Valence (Drôme), 


Française par application de l'artièle 1er (1°) 
de la loi du 10 août 1927. 


KRENKE (Gottlieb), ouvrier agricole, n& 
le 18 septembre 1897 à Cross-Ciswile (Polos 
gne), demeurant à Orsay (Seine-et-Oisec), 
61, avenue, de l'Epi-d’'Or, naturalisé Fran- 
çais par décret du 5 janvier 1939, publié eu 
Journal officiel le 15 janvier «1939, et son fils, 
Josef, né le 28 mars 198 à Flummendorf 
(Allemagne), Français par Ja naturalisation 
des parents, 


STOCCHT (Antonio), manœuvre fondeur, 
né le 5 mai 1895 à Laterina (Italie), demeus 
rant à  Roquefort-la-Bédoule  (Bouches-du- 
Rhône), naturalisé Français par décret du 
novembre 1939, publié au Journal officiel 
le 12 novembre 1939, et PICCIHONE (Luisa), 
épouse . du précédent, née le 3 mars 1899 à 
Laterina (Italie), demeurant à Roqueforts 
la-Bédoule (Bouches-du-Rhône), naluraliséæ 
Française par le même décret, et leurs ens 
fants: Tosca, née le 28 juillet 195 à Ro 
quefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône); 2° Al 
berline, née le 10 janvier 1936 à Roqueforl-la- 
Bédoule (Bouches-du-Rhône), Françaises par 
la naturalisation des parents. 


DE NELIDOFF  (Tamara-Aimée-Elisabeth}, 
femme TCHISTOGANOFF, née le 2 novembre 
1913 à Antibes (Alpes-Maritimes), demeurant 
à Meudon (Seine-et-Oise), rue Hérauit, 10 ter, 
devenue Française par son mariage le G juin 
1936 sur réclamation dé la nationalité du mari 
(art, 8 de la loi du 10 août 1927), 


GALAJ (Gerszon), emballeur, né le 20 
seplémbre à Baranowicze (Pologne), 
demeurant à Paris, 6, rue de l'Entrepôt, na- 
luralisé Français par décret du 30 décembre 
1936, publié au Journal officiel le 10 janvier 
1937. 


(David); dessinateur, né le-19 jan- 

à Varsovie (Pologne), demeurant 
à Noisy-le-Grand  (Seine-et-Ofse), 6, rne des 
Sports, naturalisé Francais par décret du 
G mai 1937, publié au Journat officiel le 16 
mai 41937, et VENTURA (Joya}, cpoue du 
précédent, née le 20 octobre 1908: à Smyrne 
(Asie Mineure}, demeurant à. Noisy-le-Grand 
(Seine-et-Oise), 6, rue des Sports, nalurali- 
sée Française par le même décret, et leur 
enfant, Alexandre, né le 13 juillet 1930 à 
Paris, Français par la naturalisation des 
parents. 


SAPOZNIK (Jos), 


OLER 
vier 1902 


peintre décorateur, né 
le 28 novembre 1940 à Tuezyn (Pologne), 
demeurant à Parms, 10, rue des Goncourt, 
naluralisé Français par. déeret du 29 mai 
1936, publié au Journal officiel le 7 juin 
1936, et FERSZT (Fajiga), épouse du précé- 
dent, née le 13 janvier 193% à Radom (Po- 
logne), demeurant à Paris, 10, ruc des Gon- 
devenue Française sur réclamatior® 
de la nationalité du nrari, souscrite avant 1e 
célébré Je 7 janvier 1939 (art, 8 
nouveau de la loi du 10 août 1927), et leurs 


: enfants: 1° Danielle, née le jullet 1939 


à Paris; 20 Michel, né le G janvier 1941 à 
Paris, Français par application de l'article 1€ 
de la Joi du 10 août 1927, 


SIMONUTTI (Thomas), manœuvre, 
26 seplembre 1901 à Pavia-di-Udine (Italie), 
demeürant à Tremblay-les-Gonesse (Seine- 
et-Oise), 12, rne de Frovence, naturalisé 


né le 


Français par décret du 13 maï 1939, publié 


au Journal ofjiciel le 21° mai 1989, et MAs 
CORIG (Irma), cpouse du précédent, née 


le 7 décembre 1906 à. Remanzzacce (Italie), 


Juillet 1941 
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demeurant à Tremblay-les-Gonesse (Scine- | (Bouches-du-Rhône) ; % Marie-Jeanne, rée le g Roymonde, née le 20 mars 19%, à Paris 
42, rue de 18 septembre 1929 à la Ciotat (Bouches-du- 093, 


et-Oise), Provence, naturaliste 
Française par le méme décret. 


ROLIN (Vicente), ouvrier agricole, né Île 
49 octobre 1917 à Almendrat (Espagne), 
ayant demêuré à Caudéran (Gironde), rue 
Albert-Tournier, naluralisé Français par dé- 
cret du 4 juin 190, publié au Journal officiel 
1c 9 juin 1910. 


SUKIENIK (Gersz), commercant, né Je 
45 août 19M à Brzescia (Pologne), ayant de- 
meuré au Bouscat (Gironde), 143% bis, boule- 
vard Pierre, naluralisé Français par décret du 
® pnai 1910, publié au Journal officiel le 12 
4910, et DRAGONETSCONI (Frima), épouse 
du précédent, née le 1° mai 1908 à Zguritza 
(Roumanie), ayant demeuré au Bouscat (Gi- 
ronde), 15 bis, boulevard Pierre, naturaliste 
Française pzr le méêine décret, et leurs en- 
fants: 19 Annie, née le 28 avril 1932 à Pes- 
sac (Gironde), Française par déclaration 
souscrite le 13 février 1933, enregistrée au 
ministère de la justice le 22 avril 1953, par 
application de l'article 3 de la loi du 10 «oût 
d®%7: 20 Michèle-Irène, née Je 12 octobre 1936 
à Bordeaux (Gironde), Française par la na- 
turalisation des parents, KR 

(Oscar), industriel, né le 
4835 à Neunkirchen (Allemagne), demeurant 
à Forbach (Moselle), 20, faubourg Bellevue, 
naluralisé Français par décret du 19 octobre 
49%, publie au Journal ojjiciel le 30 octo- 
bre 1938, et REUTER (Hilda), épouse du pré- 
cédent, née le 27 février 1898 à Bruchsal (Alle- 
ruagne), demeurant à Forbach (Moselle), 20, 
faubourg Bellevue, naluralisée Française par 
le méme décret, et leur enfant, Yvonne-Hen- 
riette, née le 3 janvier +931 à Forbach (Mo- 
selle), Française par déclaralion souscrite le 
février 1934, enregistrée au ministère de 
la justice le 95 juin 1934, par application de 
l'article 3 de la loi du 10 août 1927. 


LIFCHITZ (Rouvin), mélallurgiste, né le 
42 mai 1888 à Kieff (Russie), demeurant à 
Lyon (Rhône), 229, avenue Jean-Jaurès, nalu- 
ralisé Français par décret du 22 juillet 1990, 
publié au Journal ofliciel le 5 août 1930, et 
LIRK (Fanny), épouse du précédent, née le 
96 février 1897 à Kieff (Russie), demeurant à 
Lyon (Rhône), 229, avenue Jean-saurès, na- 
luralisée Française par le même décret, et 
leur enfant, Azary, né le 14 janvier 1920 à 
Moscon (Russie), Français par la naluralisa- 
tion des parents. 


1: octobre 


LIFCHITZ (Israël), photographe, né le 14 
avril 1884 à Kieff (Russie), demeurant à Lyon 
{Rhône), 49, rue Mercière, naturalisé Fran- 
çais par décret du 26 mars 1938, publié au 
Journal ofliciel le 3 avril 1938, ct PLANER 
(Thérèse), épouse du précédent, née le 30 sep- 
tembre 1893 à Toulon (Var), demeurant à 
Lyon (Rhône), 49, rue Mercière, devenue 
Francaise à sa majorité par application de 
l'article 8 (4° ancien) du code civil. 


CALDERON (Sol), veuve SALEM, chirur- 
gien-dentiste, née le 21 mai 1884 à salonique 
(Grèce), demeurant à Paris, 97-%9, rue de 
Vanves, naturalisée Française par décret du 
7 novermbre 19%, publié au Journal ofjiciel 
le 20 novembre 1958. 


CANNEDDU (Joseph), gréeur, né le 27 dé- 
cembre 14892 à Mamojada (Italie), dermeu- 
rant à la Ciotat (Bouches-du-Rhône), 4, rue 


Saint-Antoine, naturalisé Français par dé- 
cret du 148 octobre 1959, publié au Journal 
officiel le 22 octobre 1939, ct  DEJANA 


{Grâce}, épouse du précédent, née le 31 
1904 à Mamojada (llalie), demeurant à la 
Ciotat (Bouches-du-Rhône), 4, ue Saint- 
Antoine, naturalisée-Française par le même 
décret, et leurs enfants: 14° Antoinette-Ra- 
Phaële, néc le 19 juillet 1926 à la Ciotal 


Rhône), Françaises par la raturalisation de: 
parents, 


CASTALDI (Folco), manœuvre 
1907 à Santopadre (Halic 
nissieux (Rhône), 3, 


né le 26 mars 
\, demeurant à Vé 
chemin de Saint-Priest, 


näturalisé Français par décret du 4 juin 4940, 
publié au Journal officiel le 9 juin 140, et 
VENDITELLE (Veneranda), épouse du précé- 
dent, née le 25 avril 1909 à Sau-Vitlore-Del- 
Lazio  (llalie), demeurant à Vénissieux 
(Rhône), 3, chemin de Sairt-Priest, naiura- 
lisée Francaise par Je méme décret, el leurs 
enfants: 1° Joanny, né le % décembre 1129 
à Vénis-icux (Rhône) ; 2° Antoine, né dl 
rovemmbre à Vénissieux Rhône): 
3e Marius, né le ?S février 1954 à Vénissieux 
(Rhône); 4° Louis, né le 21 seplembre 197 
à Vénissieux (Rhône): 52 Florine-Rose, née 


le 28 nai 1999 à Vénissieux (Rhône), Français 


par la naturalisation des parerts, 


CORTE (Pierre-Jean-Joseph), maçon, né 
21 1873 à Callabiana (Italie), dermeu- 
rant à Vienne !Isère), 22, rue Victor-Faugier, 


naluralisé Français par décret du 21 décem 
bre 1927, publié au Journal officiel le 4e jan 
vier 1928, et CORTE 
épouse du précédent, née le 1% décembre 
1859 à Callabiana (Halie), demeurant à Vienne 
(Isère), 52, rue Victor-Faugier, naluralisée 
Française par le même décret, 


ELEFANT 
le aoùûl 


(Salomon), garçon de café, né 
1900 à Szydlowiec (Pologne), de- 
meurant à Paris, ok, rue Ducouédic, nalura- 
lisé Français par décret du 21 seplembre 
1938, publié au Journal officiel le 2 oclobr 
1958. 


GHELFI (Roméo-Jules\, ouvrier métallur 
giste, né le 18 février 1920 à Paris, y ayant 
demeuré 7, rue Ernest, actuellement interné 
au camp de Chibron (Var), Français par dé- 
claralion souscrite le 15 octobre 19%, enre- 
gistrée au ministère de la justice le 8 avril 
14936, par application de l'article 3 de la li 
du 10 août 1927, 


GOLAND (David), horloger, né en 189: à 
Izabelin (Pologne), demeurant à bicuze (Mo- 
selle), 6, place du Marché, naturalisé Fran- 
cais par décret du 21 septembre 1938, publié 
au Journal officiel le 2? octobre 12%, el 
KLEJN (Chana-Fajga), épouse du précédent, 
née le 13 avril 189% à Varsovie (Po'ogne), 
demeurant à Dieuze (Moselle), 6, place du 
Marché, naturalisée Frarçaise par le méme 
décret, et leurs enfants: 1° Mira, née le 
16 novembre 1924 à Varsovie (Pologne), Fran- 
caise par Ja naturalisalion des parents; 
20 Dora, née le 28 juin 1927 à Seloncourt 
(Doubs), Française par déclaralion souscrite 
le 26 novembre 1929, enregistrée au minis- 
tère de la justice le 20 janvier 1990, par ap- 
plicalion de l’article 3 de la loi du 10 août 
1927 ; 3° Liliane, née le 13 juillet 1932 à Dieuzt 
Moselle), Française par la naluralisation des 
parent», 


KORELEFF (Serge), ouvrier, né le 17 no 
vernbre 18%) à Novo-Tcherkak (Russie), de- 
meurart à Touleuse (Haute-Garonne), route 
d'Espagne, 116, naturalisé Francais par décrel 
du 15 mmars 1934, pubiié au Journal ofJiciel 
le 25 mars 1994. 


MANDELBAUM (Jacob - Leiba', marchand 
forain, né le 1e janvier 18%3 à Chelm (Po- 
logne), demeurant à Paris, 8, rue de Ja Petite- 
Pierre, naturalisé Français par décret du 
22 juin publié au Journal officiel 
3 juillet 19%, et PECZENIK (Pesia), épouse 
du précédent, née le 7 décembre 1828 à 
Dubno (Pologne), demeurant à Paris, &, rue 
de Ja Petite - Pierre, naturaliste Française 
par le même décret, el leur enfant, Nadine- 


Française par déclaration souscrite le 49 juin 


1933, iregisitrée au Ininistère de la justice le 
par application de l'article 3 de 
la loi du 10 août 1997. 

MARTINEZ (Remiro), mécanicien, né le 
21 oclobre 1921 à Avilez (Espagne), ayant 
demeuré à Queyrac (Gironde), actuellement 
sans domicile connu, naluralisé Français par 
décret du 4 juin 1940, publié au Journal officiel 
le 9 juin 1940, 

NAVARRO (Joseph), commissionnure en 


marchandises, né le 15 août 1886 à Salonique 


(Grèce), demeurant à Par 12, rue des Eaux, 
naluralisé Français par décret du dé- 
cermbre 1929, publié au Journal ojjiciel le 
22 décembre 41929, et SCIALOM (Eveline), 
épouse du précédent, née le 21 juillet 1911 à 
Sa'onique (Grèce), demeurant à Paris, rue des 


Faux, 12, devenue Francaise par son mariage 


le 16 février 1993 (art. 8 de la loi du 10 août 
1927), et leurs enfants: 19 Claude, née 1e 
JO juin 195% à Boulogne-Billancourt (Seine); 
20 Michèle, née le 26 septembre 1937 à Bou- 
logne-Billancour!t ({Scine); 3° France, née Île 
à février 1939 à Boulogne-Billancourt (Se ine}, 


Française pat 
de la loi du 


appacation de 
10 août 1927 


l'article fer (1°) 


RIVA (Fermo), plâtrier, né je 14 septem- 
bre 1891 à Arolo (Halie deimcurant à Ville 
neuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise), 73, rue 


Blandin, naluralisé 
95 juillet 1929, 
1 août 1929, 


Français par décret du 
pubié au Journal officiel le 


SABER  (Remigio), 
G janvier 18S9 à Pola (Itabe 
Béziers (Hérault), 81, avenue du Président- 
Wiison, naluralisé Français par décret du 
16 oclobre 1932, publié au Journal officiel le 
23 octobre 1932. 


né Je 
, demeurant à 


chaudronnier, 


SCHIRA Ylento-Arnoïd), fumiste, né le 
12 juillet 18 à Genève (Suisse), demeurant 
à Montluçon (Allier), %, boulevard Carnot, 
naluralisé Français par décret du 14 mai 
1940, publié au Journal ofjiciel le 19 mai 
1940. 

SCHNEY (Ber), représentant de commerce, 
né le septembre à Eupatloria (Russie), 
demeurant à Paris, 6, rue Albouy, naluralisé 
Français par décret du 22 juin 193%, publié 


au Journal le 


SCRIVANI (Carmelino-Ezechiele), 
né le 16 juiliet 190% à Plaisance (Halle), de- 
mourant à Montreui! (Seine), 93, rue des 
Biancs-Vilains, naluralisé Francais par décret 
du 20 février 1940, publié au Journal officiel 
le 25 février 1940, 


3 juillet 1958, 


cimentier, 


ZONENKRANTZ (Nachemja-Boruch), maro- 
quinier, né le {4% novembre 1894 à Varsovie 
Pologne), demeurant à Paris,-12, rue Saint- 
Malhieu, naturalisé Français par décret du 
ü juillet 193%, publié au Journal officiel le 
17 juillet 19%, et FRAJBAUM (Raca), épouse 
du précédent, née le 22 juin 1897 à Varsovie 
(Pologn: demeurant à Paris, 12, rue Soint- 
Mathieu, naluraliste Française par le même 
décret, et leurs enfants: 4° Ruchla-Laja, née 
le 1 novembre 1920 à Varsovie (Pologne); 
20 Israël, né le 2» octobre 41923 à Varsovie 
(Pologne), Français par la naluralisation des 
parents. 


HERSCU (Aron-Mofse), docteur en médes 
cine, né le 27 septembre 1911 à Treul-Fru- 
mos (Roumanie), demeurant à Paris, rue de 
l'Asile-Popincourt, n° 5 bis, naturalisé Fran- 
cais par décret du 26 mars 1937, publié au 


Journal officiel le 4 avril 1997, 
EBNER  (Marle-Josèphe), femme TRACA, 
née le 6 décembre 1907 à Freinwalde (Po- 


logne), demeurant à Survillicrs (Scinç-cl- 


. 
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ruc Valaize, naluralisée Francaise par 


Oise}, 
décret du 5 avril 4939, publié au Journal offi- 
ciel le 16 avril 1999. 


EPELBAUM (Maurice), avocat, né le 11 sep- 
tembre 1911 à Varsovie (Pologne), demeurant 
à Pari<, rue na- 
turalisé Francais par décret du 16 septembre 
49%», publié au Journal-officiel le 25 scplem 
bre 1952. 

GOLDSCHLAGER (Hersch\, docteur en mé- 
decine, né le 2 ecptembre 1905 à Gura-Ho- 
uorulin (Roumanie), demeurant à Viry-Chà- 
(scinc-et-Oise), naturalisé Français par 
décret du 23 janvier 19%, publié «au Journal 
le 6 février 193, et RAUCHBACH (Si- 


na 


donc), cpouse du précédent, née le 30 no- 
veiobr: 1910 à Hisesli (Roimmanic), dermen- 
raut à Viry-Châtillon (Scine-æt-Oise), nalura- 
liée Française par le même décret, et leur 
enfant, Monique-Claude, née le 141 avril 1936 
à Tours {Indre-el-Loire), Française par dé- 


claration souscrite le 5 juin 1996, enregistrée 
an mhistère de la justice le décembre 
4936, par application de l'article 3 de la loi 
du 10 août 1927. 


MEYER (Maximin-Simon), commercant, né 
Je 2% mars 1888 à Chiomonte (llalie), de- 
meurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), che- 


min de Saint-Joseph, no 20, naturalisé Fran- 
cas par décret du 9 juin 19%, publié au 
Je rnat officiel le 19 juin 1938, et CUCCO 
rma-Aïda), épouse du précédent, née le 
6 juin 1895 À Chieri (Italie), demeurant à 
Marseille ( Bouches-du-Rhône }, chemin de 
Saint-Joseph, n°’ 20, naluralisée Française par 
lé méme décret, 


AST (Chaïm-Aller), artisan chapelier, né Île 
30 ociobre 18% à Bendzin (Pologne), demceu- 
rant à Saint-Memimie (Marne), nalturalisé 
Français par décret du 20 octobre 1937, publié 
au Journal ofliciel le 30 octobre 1937, et RU- 


BIN (Rechla), épouse du précédent, née le 
2 février 1902 à Wiclun (Pologne), demeu- 
rant à Saint-Memrmie ( Marne )® naturalisce 


Française par le méme décret, et leurs en- 
fants. 1° Sulamite, fée le 21 mars 1935 à 
Belfort (territoire de), Française par décla- 
ration <ouscrite le 9 février 1927, enregistrée 
au ruinistère de Ja justice le 21 mars 4927,. 
par application des articles 9 ($ 16) et 8 (S 4) 
du code civil; 2e Mare, né le 30 mars 19% 
à Reims (Marne), Français par déclaralion 
souscrite le 25 juin 1931, enregistrée au mi- 
nistère de Ja justice le 21 novembre 1951, 
par application de l'article 3 de la loi du 
40 août 1927, 


BENAZRA (Joseph), chirurgien-dentiste, né 
le 7 mars 191% à Smyrne (Turquie), dermeu- 
rant à Rodez (Aveyron), hôtel Moderne, natu- 
rali6 Français par décret du 20 décembre 
49%, publié au Journal officiel le 27 décem- 
dre 1996. 


COUVREUR ( Heelor-Camille4, fournalier, 
né le 18 juin 1891 à Cucrne (Belgique), de- 


meurant à Bucquoy (Pas-de-Calais), natura- 
disé Français par décret du 25 novembre 


493%, publié au Journal officiel le 4 décem- 
bre 1938. 


MEONI (Aitillo), burineur, né le 412 avril 
4920 à Villaga (Italie), ayant demeuré à 
Distroff ( Moselle}, actuellement domicilié 
à (Héraull)}, 6, rue Mathieu, Français 
par la naturalisation de ses parents par dé- 
cret du fer septembre 1937, publié au Jour- 
nal ofjiciel le 12 septembre 1937. 


MONTECO {Isaac}, ébéniste vernisseur, né 
Je 12 janvier 1916 à Salonique (Grèce), de- 
meurant à Paris, 40, rue de la Voûte, natura- 
lisé Francais par décret du 25 septembre 1936, 
publié au Journal officiel le 27 septembre 
49% 


ROFNFELD  (Josek), chapelier, né Île 
4 mai 1598 à Josefow (Pologne), demeurant 
à Paris, 13%, rue du Cios, naturalisé Français 
par décret du 6 mai 1937, publié au Journal 
officiel Je 16 mai 4937, et JANKELSOHN 
(Schore-Toni), épouse du précédent, née le 
42 août 1901 à Grobin (Polegne}, demeurant 


à Paris, 12, rue du Clos, naturalisée Fran- 
çaise par le même décret, et leur enfant, 
Renée, née le 18 septembre 1927 à Paris, 


Francaise par déclaration souscrite le 24 oc- 
lobre 1927, enregistrée au ministère de la 
justice le 22 février 198, par applicalion de 
l'article 3 de la loi du {0 août 1927. 


RYBOWSKI (Simon), marchand forain, né 
le S à Varsovie (Pologne), demeu- 
Tant à Neuilly-Plaisance (Seine-et-Oise), rue 
de la Marne, 25, naturalisé Français par dé- 
cret du 23 décembre 19%, publié au Journal 
officiel & janvier 1939, et NEJMAN (Sura), 
épouse du précédent, née le 16 juillet 1900 à 


Varsovie (Pologne), demeurant à Neuilly- 
Plaisance  (Secine-et-Oise), 23, rue de la 
Marne, naluralisée Française par le méme 
décret, et leurs enfants: 1° Abraham, né Île 
25 nai 1922 à Varsovie (Pologne); 2° Gitla, 
née le 15 juin 192% à Varsovie (Pologne), 
Français par Ja naturalisation des parents; 
3° Marcelle, née le 20 mai 192% à Nantes 
(Loire-Inférieure) ; 4° David-Robert, né Je 


23 juin 1931 à Paris, Francais par déclara- 
lion souscrite le 20 novembre 1934, enregis- 
trée au ministère de Ja justice ke 11 janvier 
1935, par application de Farticle 3 de la loi 
du 19 août 1927; 5° Bella, née le 1% mars 
1936 à Neuilly -Plaisance  (Seine-et-Oise), 
Française par la naturalisation des parents. 


ZYLBERMAN (Fajwel), brocantenr ambu- 
lant, né le % décembre 1901 à Lublin (Polo- 
gne), demeurant à Paris, 5, rue Eugène-Sue, 
hatuüralisé Français par décret du 7 janvier 
3957, publié au Journal officiel le 17 janvier 
1937, et WENGROW  ({Malka-Idès), : épouse 
du précédent, née le 8 février 1895 à Varso- 
vie (Pologne), demeurant à Paris, 5, rue 
Fugène-Suc, naturalisée Française par le 
méme décret, et leurs enfants: 10 Rejla, 
née le 27 juin 19235 à Varsovie (Pologne), 
Française par la naturalisation des parents; 
20 Simon-Charles, né le 17 septembre 1930 
à Paris, Français par déclaration souscrite 
le 7 avril 19%, curegistrée au ministère de 
la justice le 28 avril 193, par application 
de l'article 3 de la loi du 10 août 1927. 


Art, 2, — Le garde des sceaux, ministre 
secrétaire d'Etat à la justice, est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel. 

Fait à Vichy, le 19 juillet 1941, 

PH. PÉTAIN., 

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat 

francais : 
| Le garde des sceaux, 
ministre secrétaire d'Etat à la justice, 
JOSEPH BARTHÉLEMY, 


Magistrature, 


Le garde des sceaux, ministre secrélaire 
d'Etat à la justice, 


Vu l'article 4 de la loi du 17 juillet 1940 
concernant les magistrats, fonctionnaires <€t 
agents civils et militaires de l'Elat; 

Vu Ja loi du 2 décembre 1910 relative au 
recrutement et à l'avancement des magistrats 
et juges de paix; 

Vu la loi du 27 juillet 1910 relative à la 
forme des actes administratifs individuels, 


Arrèle: 
Art, 1er, — Son! nommésé 


Président de chambre à la cour d'appeh 
de Paris, M. Calon, vice-président de charme! 
bre à ladite cour, en remplacement de' 
M. Blondel, qui a élé admis à faire valoir 
ses droits à la retraite, et est nommé prési- 
dent de chambre honoraire à la cour d'appel 
de Paris. 

Vice-pré-ident de chambre à ja cour d'ap- 
pel de Paris. M. Raflard, conseiller à ladite 
cour, en remplacement de M. Calon, 

Conseiller à Ja cour d'appel de Paris, 
M. Lesire, juge d'instruclion au tribunal de 
preinière instance de la Seine, en rempla- 
ceiment de M. Raffard, 

Juge au tribunal de première instance de 
la Seine, M. Dupin, juge d'instruction adjoint 
audit tribunal, en remplacement de M. Le- 
sire. 

Juge d'instruclion adjoint au tribunal de 
preinière instance de la Seine, sur sa de- 
imande, M. Reige, juge adjoint audit tribunal, 
cn remplacement de M. Dupin. 

Juge adjoint au tribunal de première inge 
tance de la Seine, sur sa demande, M. Ca 
valier-Benezet, subslitul adjoint du procureur 
de la République près ledit tribunal, en rem 
placement de M. Reise, 

Substitut adjoint du procureur de la Répus 
blique près le tribunal de première instance 
de la Seine, M. Coester, substitut du pro- 
cureur de la République près le tribunal de 
première instance de Lyon, en remplacement 
de M. Cavalier-Benezet, 

Président de chambre à Ja cour d'appel de 
Paris, M. Perny, vice-président de chambre 
à ladite cour, en remplacement de M. Raisin- 
Dadre, qui a été admis à faire valoir ses 
droits à la retraite el est nommé président 
de chambre honoraire à Ja cour d'appel de 
Paris, 

Vice-président de chambre à la cour d'appel 
de Paris, M. Diolot, conseiller à ladite cour, 
en remplacement de M. Perny. 

Conseillez à Ja cour d'appel de Paris, 
M. Charpentier, juge d'instruction au tribunal 
de première instance de la Seine, cn remplas 
cement de M, Dio'ot. 

Juge au tribunal de première instance de 
la Seine, M. Picri, juge d'instruction adjoint 
audit tribunal, en remplacement de M. Chars 
pentier. 

Juge d'instruction adjoint au tribunal de 
première instance de la Seine, M. Chades 
faux, procureur de la République près le trie 
bunal de première instance d'Issoire, en reme 
placement de M. Pieri. 

Président de chambre à Ja cour d'appel 
de Paris, M. Audibert, vice-président de 
chambre à ladite cour, cn remplacement de 
M. Goehrs, qui a été admis à faire valoir 
ses droits à la retraite et est nommé pré- 
sident de chambre honoraire à la cour d'appel 
de Paris. 

Vice-président de chambre à la cour d'ap- 
pel de Paris, M. Baures, conseiller à ladite 
cour, en remplacement de M. Audibert, 

Consciller à la cour d'appel de Paris 
M. Tassin, “Viceærésident au tribunal de 
première instance de la Seine, en remplace- 
ment de M. Baures. 

Vice-président au tribunal de première 
instance de la Seine, M. Fourier, président 
de section audit tribunal, en remplacement 
de M. Tassin. 

Président de section au tribunal de pre- 
mière instance de la Seine, M. Chauveau, juge 
audit tribunal, en remplacement de M. Fou- 
rier, 
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la Seine, M. TrouiHard, juge d'instruction 
adjoint audit tribunal, en remplacement de 
M, Chauveau. 
| président de châambre à la cour d'appel de 
Paris, M. Loppin, vice-président de chambre 
à ladite cour, en remplacement de M. Dour- 
nez, qui a été admis à faire valoir ses droits 
à la retraite et est nommé vyprésident de 
gwhambre honoraire à Ja cour d'appel de Pa- 
Vice-président de chambre à la cour d'ap- 

de Paris, M. Schubert, conseiller à ladite 
«our, en remplacement de M. Loppin. 

Conseiller à la cour d'appel de Paris, M. Ay- 
mard, juge d'instruction au tribunal de ypre- 
mièr: instance de la Seine, en remplacement 
de M. Schubert, 

Juze au tribunal de première instance de 
la seine, M, Gaussin, juge d'instruction ad- 


jout audit tribunal, en remplacement de 
M. Aymard. 
d'instruction adjoint au tribunal de 


première instance de la Seine, M, Dintilhar, 
juge d'instruction au ribunal de première 
instance de Saint-Etienne, en remplacement 
de M. Gauss. 

Président de chambre à ja cour d'appel de 
Paris. M. Rouquet, vice-président de chambre 
à ladite cour, en remplacement de M. Lonele 
de Forville, qui à été maintenu à la dispc- 
gition du ministre secrétaire d'Etat aux af- 
faires étrangères, pour æxercer les fonctions 
d> procureur général près la cour d'appel! de 
Monaco, 

Vice-président de chambre à Ja cour d’ap- 
vel de Paris, M. Benon, conseiller à ladite 
cour, en remplacement de M. Rouquet. 


Conseiller à la cour d'appel de Paris, M. B2- 
toile, juge d'instruction au tribunal de pre- 
sière instance de Ja Seine, en remplacement 
de M. Benon. 


Jug> au tribunal de première instance de 
Ja Seine, M. Python, juge d'instruction ad- 
joint audit tribunal, en remplacement de 
M. Batcille, 


Vice-président de chambre à la cour d’ap- 
pel de Paris, M. Labouret, conseiller à la- 
dile cour, en remplacement de M. Weyden- 
meyer, qui à élé admis à faire valoir ses 
droits à la retraite et est nommé vice-pré- 
+dent de chambre honoraire à la cour d'’ap- 
pe! de Paris, 

Conseiller à la cour d'appel de Paris, M. Li- 
pet, vice-président au tribunal de première 
instance de Ja Seine, en remplacement de 
M. Labouret. 

Vice-président au tribunal de première ins- 
fance de la Seine, M. Gasc, président de <=2c- 
tion audit tribunal, en remplacement de M. Li- 
act. 

Président de section au tribunal de pre- 
mière instance de la Seine, M. Druilhe, juge 
audit tribunal, en remplacement de M. Gaz, 


Juge au tribunal de première instance de 
Ja Sein®, M. Barbarin, juge adjoint audit tri- 
bunal, en remplacement de M. Druilhe, - 

Juge adjoint au tribunal de première jins- 
tance de la Seine, M. Guibert, procureur de 
la République de 3% classe, mis à la dispo- 
silion du ministre secrétaire d'Etat aux af- 
faires étrangères pour exercer les fonctions 
de magistra! dans les Etats du Levant sons 
mandat français, en remplacement de M. Bar- 
Larin. 

Vice-président de chambre à Ja cour d'ap- 
pel de Paris, M. Ilamel, conseiller à ladite 
cour, en remplacement de M. Durand, qui 
a été admis à cesser ses fonelions, el est 
nommé vice-président d2 chambre honoraire 
à la cour d'appel de Paris, 


| 


M. Payer, vice-président au tribunal de pre- 
mière instance de la Seine, en remplacement 
de M. Hamei. 


Vice-président au tribunal de première ins- 
latce de la Seine, M. Vidal, président de 
section audit tribunal, en remplacement de 
M. Payer, 


Président de au tribunal de pre- 
IMmière instance de ja Seine, M, Vincon, juge 
audit tribunal, en remplacement de M. Vidal. 


secuon 


Juge au tribunal de première instance de 
la Seine, M. Faloux, juge d'instruction adjoint 
audit tribunal, en remplacement de M. Vin 
con. 


Juge d'instruction adjoint au tribunal de 
première instance àe la Seine, M. Huré, juge 
d'instruction au tribunal de première instance 
d'Amiens, en remplacement de M. Fatoux. 


Conseiller à la cour d'appel de Paris, 
M. Rousseau, vice-président au tribunal de 
première instance de la Seine, en remplace- 
ment de M. Sengence, qui à élé admis à faire 


Valoir ses droits à ja retraile et est nommé 
conseiller honoraire à la cour d'appel de 
Paris. 


Vice-président au tribunal de première fns 
lance de la Seine, M. Bétolaud, président de 
section audit tribunal, en remplacement de 
M. Rousseau, 


Président de section au {tribunal de première 
instance de la Seine, M. Chodefaux, juge awdit 
tribunal, en remplacement de M. Bélolaud. 


Juge au tribunal de première instance de 
la Seine, M, Reche, juge adjoint audit tri- 
bunal, en remplacement de M. Chadefaux. 


Juge adjoint au tribunal de première ins- 
fance de la Seine, M. Vismard, juge au tri- 
bunal de première instance de Marseïle, en 
remplacement de M, Reche. 

Conseiller à Ja cour d'appel de Paris, 
M. Cannac, vice-président au tribunal de pre- 
mière instance de la Seine, en remplacement 
de M. Médan, décédé. 


Vice-président au tribunai de première ins- 
tance de la Seine, M. Malet, président de sec- 
tion audit tribunal, en remplacement de 
M. Cannac. 


Président de section au tribunal de première 
instance de la M. Rogier, juge audit 
tribunal, en remplacement de M. Malet, 


Seine, 


Juge au tribunal de première instance de 
la Scine, M. Molinier, juge adjoint audit tri- 
bunal, en remplacement de M. Rogier, 


Juge adjoint au tribunal de première ins- 
lance de la Seine, M, L2comte, président du 
tribunal de première instance des Andelys, 
en remplacement de M. Milinier, 


Vice-président au tribun2l de première jns- 
tance de la Seine, M. Vivier, président de 
section audit tribunal, en remplacement de 
M. Bourdon, qui a été mis en congé de longue 
durée. ‘ 


Président de section au tribunal de première 
instance de la Seine, M. de Parade, juge audit 
tribunal, en remplacement de M. Vivier. 


Juge au tribunal de première instance de 
la Seine, M, Germain, magistrat à l'adminis- 
tration centrale du minisiére de la juslice, 
ayant rang de substitut acjoint du procureur 
de la République près le tribunal de première 
instance de la Seine, en remplacement de 
M. de Parade. 


mière instance de la Seine, M. Dessirier, juge 
udit tribunal, ment de M. Ray- 
naud, qua à été admis à faire valdir ses droits 


en rem 1 


à la retraite et € st nommé vice président 
honor vu tribuna: de première instance 
de la Seine 

Juge au tribunai de première instance de 
la Seine, M, Rousset, substitut adjoint d'u 


procureur de da République près ledit tribu- 


nal, mis à la disposilion du ministre secré- 
laire d'Elal aux affaires étrangères pour exer- 
cer les fonctions de magistrat dans les Etats 


du Levant sous mmandal français, en rempla- 
cement de M. Dessirier 

Substilut du procureur général près la cour 
d'appel de Paris, M. Lesire, substitut du pro- 
cureur de la République près le tribunal de 


première inslance de la Seine, en remplace 
mnt de M. Peuch, qui a été mis à la disposi- 


tion du ministre secrétaire d'Etat aux affaires 


étrangères pour exercer les fonctions de juge 
au tribunal mixte du Caire. 

Substitut du procureur de la République 
près tribunal de première instance de la 
Seine, M. Cailiau, substilut adjoint du procu- 
reur de la République près ledit tribunal, en 
remplacement de M, Lesire, 

Subslitut adjoint du procureur de la Répu- 
blique près le tribunal de première instance 
de la Seine, M Cal procureur de la 
tépublique près le tribunal de première 
tance de Pont-Audemer, en remp'acement 40 
M. Caillau 


Substilut du procureur général près la cour 
d'appel de Paris, M. Dardot, substitut du pro- 
cureur de la République près le tribunal de 
premire instance de la Seine, en rrmplace- 
ment de M. Walet, qui à été nommé procu- 
reur généra, près la cour d'appel de Rabat. 


Subslitut du proureur de ;a R‘publique 
près le tribunal de premiere instance de la 
Seine, M. Baudouin, substilut adjoint du pro- 


cureur de la République près ledit tribunal, 
en remplacement de M. Dordot. 

Substitut adjoint du procureur de la Répn- 
blique près le tribunal de première instance 
de la Seine, M. Paroli, subetitut du prou- 
renr de la République prés le tribunai de pre- 
mière inslance de Versailles, en remp'ace- 


ment de M. Baudouin 


Subslitut du procureur g'nérai près la cour 


d'appel de Paris, M. lmbard-sarrazin, substi- 
tut du procureur de la République près le 
tribunal de premiere instance de la Seine, 
en remplacement de M. Joppé, qui a été 


nommé procureur général près la cour d'appel 


de Tunis. 

Substitut du procureur de la République 
près le tribunal de première instance de la 
Seine, M. Cunco, subetitut adjoint du proeu- 
reur de Ja République près ledit tribunal, en 
remplacement de M, Imbard-Sarrazin 

Substitut adjoint du procureur du Ripu- 
blique près le tribunal de première Instance 
de la Seine, M. Robert, substitut du 
reur de la Répab'ique près le tribunal de pres 
mière instance de Dijon, en remplacement de 


M. Cunceo. 


pour trois ans, 
au de 


ch irgé< 
l'instr.ction 


la Seine: 


Art, 2. Sont 
des fonctions de 
première inslance d 


trbunal 


M. Dupin, nommé juge an 
présent arrété, en remplacement 
sire, 

M. Pieri, nommé juge au <iège 
sent arrété, en remplacement de 
pentier, 


3090 


JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT FRANÇAIS 


23 Juillet 1947 


M. Caussin, nommé juge au siège par Île 
présent arrêté, en remplacement de M. Ay- 
mard. 


M. Python, nommé juge a siège par le 
présent arrêté, en remplacement de M. Be- 
tellle, 

Fait à Vichy, le 22 juillet 191. 

JOSEPIT BARTHÉLEMY, 


HINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE 
ET DES FINANCES 


Legs et donations. 


—— 


Par arrêté du ministre secrélaire d'Elat à 
l'économie nationale et aux finances en dale 
du 12 juillet 1941, il a été ouvert; au titre 
de l'exercice 1941, au budget de 
nationale et des finances, au chapitre 224: 
« Emploi de fonds provenant de legs ou de 
donations », un crédit de f.000 fr. 


MINISTÈRE DE LA MARINE 


Syndics des gens de mer. 


Pur arrêté en date du 22 juillet 1911 de 
l'amiral de la flotte, ministre secrélaire d'Elal 
à la marine, comimandant en chef des forces 
maritimes françaises, M. Bianchini (Thomas), 
syndie stagiaire en service à Bastia, à élé 
titularisé dans son cinploi et nommé syndic 
des gens de mer de 4° classe pour compter 
du 7 juillet 1910, avec une ancienneté de 
quatfe ans trois mois seize jours, ]I ne per- 
cevra le traitement correspondant à son nou- 
veau grade qu'à compter du 1 oclobre 1910. 


+- 


Gardes maritimes. 


Par arrêté en date du 22 juillet 1941 de 
l'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'Etat 
à Ja marine, cominandant en chef des forces 
margitimes françaises, la démission de son 
emp'oi offerte par M. Roux (Kléber), garde 
mariiime, en service à Beauvoir-<ur-Mer, à 


été acceptée pour compter du ter juillet 1911. 


SECRÉTARIAT D'ÉTAT A L'INTÉRIEUR 


N° 2992, — Algérie, — Décret du 15 juillet 
1941 ratifiant un arrêté du gouverneur 
général de l'Algérie du 9 juillet 1940 ré- 
glementant la vente, en Algérie, des pro- 
duits agricoles par intermédiaires. 


Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat 
francais, 

Sur le rapport de l'amiral de la flofle, 
ministre secrétaire d'Elat à l'intérieur, 

Vu les décrets des 23 août 1898 sur le 
gouvernement et Ja haute administration 
de l'Algérie, 23 octobre 1934 et 21 février 
1936 sur les attributions du gouverneur 
général; 

Vu la Joi du {1 juillet 1938 sur l'organi- 
sation de la nation pour le temps de 


guerre, rendue applicable à l'Algérie par 
le décret du 24 septembre 1928; 


l'économie 


Vu le décret du 9 septembre 1939 por- 
tant réglementation des prix en temps de 
guerre, modifié par les décrets des 20 jan- 
vier et 29 février 190; 

Vu les décrets du 9 avril 1940 concer- 
nant le contrôle des prix; 

Vu l'arrêté du gouverneur général de 
l'Algérie du 25 juin 1940 sur le contrôle 
des prix en Algérie; 

Vu le décret du 3 mai 1940 prescrivant 
l'établissement d'un relevé des prix; 

Vu la décision ministérielle du 11 juin 
1910 autorisant le gouverneur général de 
l'Algérie, en raison des circonstances, à 
prendre toutes décisions urgentes, sous 
réserve de régularisation ultérieure ; 

Vu l'arrêté du gouverneur général de 
l'Aigérie du 9 juillet 1940 réglementant en 
Algérie la vente des produits agricoles par 
des intermédiaires : 

Vu l'avis du ministre secrétaire d'Etat 
à l’économie nationale et aux finances, du 
secrétaire d'Etat à la production indus- 
triclle et du secrétaire d'Etat au ravitaille- 
ment, 

Décrétons : 

Art. 1%, — Est ratifié, à compter de sa 
date, l'arrèlé susvisé du gouverneur géné- 
ral de l'Algérie du 9 juillet 1940 réglemen- 
tant Ja vente des produits agricoles, 

Art. 2. — L'amiral de la floitte, ministre 
secrétaire d'Etat à léntérieur, est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de V'Etat français 
et inséré au Journal officiel de l'Algérie. 

Fait à Vichy, le 153 juillet 1941. 

PH. PÉTAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat 

français : 
L'amiral de la flotte, 
ministre secrélaire d'Elat à l'intérieur, 
Al DARLAN. 


N° 9082, — Algérie. — Décret du 18 juillet 
1941 portant nomination du gouverneur 
général adjoint de l'Algérie. 


Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat 
français, 

Vu la loi du 27 juillet 190, relative à la 
forme des actes administratifs individuels ; 

Vu la loi du 13 juillet 1941 portant créa- 
tion en Algérie d'un poste de gouverneur 
général adjoint: 

Sur le rapport de l'amiral de la flotte, 
ministre secrétaire d'Elat à l'intérieur, 


Décrélons : 

Art, 1%, — M. Yves-Charles Chatel, gou- 
verneur général des coonies, est nommé 
gouverneur général adjoint de l'Algérie, 

Art, 2, — L'amiral de la flotte, ministre 
secrétaire d'Etat à l'intérieur, est chargé 
de l'exécution du présent décret, 

Fait à Vichy, le 1S juillet 1941. 

PH, VÉTAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat 

français : 
L'amiral de la flotte, 
ministre secrétaire d'Elat à l'intérieur, 
A! DATLAN, 


Voirie départementale et vicinale, 


Par arrété du 18 juillet 1941, ont 614 qu 
clarés d'utilité publique et urgents, les tr. 
vaux à entreprendre dans le terriloire de 
Belfort, en applicalion de la loi du 11 octo. 


bre 4910, pour la rectification du €, p, 
no 23, entre des points kilométriques 412% 


ct 1,521, d'une part, 3,060 et 3,19, d'autre 
part, 


Par arrélé en date du 18 juillet 1951, 
déclaré d'utilité publique et urgent, le pro. 
gramme de travaux à entreprendre, pour un 
montant de 57.139.000 fr., dans le départe. 
ment «de la Seine-Inférieure, pour l'amélio. 
ration du réseau roulicr départemental el vi. 
cinal, 


+ 


Conseils municipaux, — Délégations spéciales, 


Rectificatif au Journal officlel du 3 juillet 
1941: page 275, colonne, 25°, 31e, 
s0e ligne, au lieu de: « Chatres (Seine-elt. 


Oise) », lire; « Chatres (Seinç-elMarne) », 


+ 0 


Régisseurs d'avances, 


M. Horpin, caissier-payeur du ministère de 
l'intérieur, a été nommé, par arrèté en 
du fer juillet 1941, régisseur de l'avance de 
10.000 fr, instituée par l'arrêté du 23% jun 
1941 pour le règlement des menues déperes 
entrainées par Ja publication du bullein 
hebdomadaire Informations générales, el par 
arrèté en date du 8 juillet 1941, régisseur de 
la régie de recettes instituée par l'arrêté du 
25 juin 1941 pour l'encaissement des produits 
de la publication du même bulletin hebdo- 
madaire, 


+0 


Commissaires et inspecteurs de police. 


Par arrèté en dale du 21 juillet 1941, M. Li 
mouzin (Gérard) est nommé commissaire de 
la police nationale de 2e classe, 3° échelon, en 
remplacement de M. Le Gall {intérêt de ser- 


vice), 
Celle mesure aura effet à compter du 


{er août 1911, 


Par arrêlé en date du 21 juillet 1941, sont 
: 


M. Jouannic (Jean), commissaire de la 
police nationale stagiaire, à Concarneau, en 
remplacement de M. Bodiguel (intérêt de scr- 
vice), 

M. Goulard (Robert), commissaire de la po- 
lice nationale de % classe, 2 échelon, à Pon- 
livy, en remplacement de M. Jouannic (inté- 
rêt de service). 


M. Bodiguel (Gabriel), commissaire de la 
police nalionale de 3e classe, 2 échelon, à 
Quimper (intérêt de service). 


Celte mesure aura son effet à compter du 
6 août 1941, 


— 


7 


59 Juillet 1941 
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_Par arrêté cn dale du 21 juillet 1944, sont 


M. Saywell (Jean), commissaire de la po- 
nationale de 3° classe, 1e échelon, à 

\asenne, en remplacement de M. Machon 
de service}. 


\f. Machon (Roger), commissaire de 
nationale de 3° classe, 2 échelon, à 
| n, en remplacement de M. Saywell (in- 
trret de service}. 
colle mesure aura son à compter du 
ju août 1944. 


— 


Dur arrèlé en date du 24 juillet 1941, sont 

M. Rambeau ‘Ilenri), inspecteur principal 
la police nationale de 2° classe, à titre 
provisoire, au commissariat spécial de Mar- 
seille, en rempla:ement de M. Pagès (inté- 
rét de service’. 

M. Martin (Louis), inspecteur de la police 
nationale de 2e classe, 3° échelon, au com- 
missariat spécial de Bellegarde, et détaché 
à Bourg, en remplacement de M. Borde (in- 
térèr de service). 

M. Guibert {Auguste}, inspecteur de la po- 
lice nationale. de 3e classe, 3 échelon, au 
commissariat spécial de Pau, en rewmplace- 
iment de M. Costes (imérèt de service). 


M. Pierre {Jean), inspecteur de la police 
nalionale de 3e classe, 2e échelon, à titre 
provisoire, au commissariat spécial du Puy, 
en remplacement de M. Coppe (intérêt de 
service). 

M. Coppe (Robert, inspceteur de la po- 
live nationale stagiaire, am commissariat spé- 
cial du Puy, est détaché à Yssingeaux (intérèt 
de servicer, 

M. Marchand Le Poitevin (René), inspec- 
teur de la police nationale stagiaire, au ser- 
vice central de la police judiciaire, en rem- 
placement de M. Stoessel, 

M. Marc {Jean), inspecteur de la police 
nationale stagiaire, au service central de la 
police judiciaire (intérêt de service), 

M, Bouas (René), inspecteur de la police 
nationale stagiaire, à la Ge brigade régionale 
de la’ police judiciaire à Clermont-Ferrand 
üntérét de service). 

M. Stocssel' {Thébaut), inspecteur prin- 
cipal de Ta police nationale de 2° classe, of- 
lice de police judiciaire, à la direction gé- 
ltrale de la police nationale, brigade écono- 
luique. 

M. Antoine (Lucien), candidat militaire, est 
nommé inspecteur de la police nationale 
‘stagiaire, au commissariat spécial de Roque- 
rune-Cap-Marlin, en remplacement de M. 
Rambeau, 


Sont nommés inspecteurs de la police na- 
tionale stagiaires, à titre précaire et révoca- 
ble, les candidats civils dont les noms sui- 
vent: 

M. Olive (Marcel), au commissariat spé- 
cial de Roquebrune-Cap-Martin, en remplace- 
ment de M, Girardin. 

M. Leandri {Angelin), au commissariat spé- 
cial de Marseilie, et détaché à  Port-Saint- 
Louis, en remplacément de M. Martin. 

M. Boitard (Pierre), am commissariat spé- 
cial de Valence, en remplacement de M. Née. 

M. Aublet (Robert), au commissariat 
spécial de Roanne, en remplacement de 
M. Moine, 
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M. Broue (Dijier), au camp de Gurs, en 
replacement de M: Guibert, 

M, Nicart (Jean), à la 29 brigade régio- 
nâle de. police judiciaire à Limoges, en rem- 
placement de M. Mare, 


Ces mulalions et nominations auront cflet 


à compler du 6 août 1941. 


CENIRES DE RÉFORME 


Par décision ministérielle en date du {°r juil 
let 1941, M. Dure (Raymond), gestionnaire du 


cadre auxiliaire en surnombre au centre 
d'appareillage de Marseille, est affecté au 
centre de rélomme de Marseille cn qualité 


d'employé de bureau auxiliaire temporaire de 
{re classe, écheon, au trailement annue; 
de 16000 fr. 

La présente décision aura effet à dater du 
jour de l'entrée en fonction de M. Dure dans: 
son nenvei emploi. 


SECRÉTARIAT D'ÉTAT 
A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 


N° 2015. — Décret du 18. juiliet 1941 portant 
dissolution de la chambre syndicale de 
la motocuiture. 


Nous, Maréchal de Frame, chef de l'Etat 
français, 

Vu la loi du 16 août: 1949 concernant l'or- 
ganisation provisoire de la production in- 
lustrielle ; 

Vu Je décret du 9 janvier 1941 relatif au 


| comité d'orgauisaliou du machnisme agri- 


cole ; 
Sur le rapport du secrélaire d'Elat à la 
production jiudustrielle, 


Déecrétons : 

Art, 1%, — Est dissoute à compter de la 
publication. du présent décret la chambre 
syndicale de la motocullure, 358, rue 
Pierre-1®-de-Serbie, Paris, 

Art. 2, — Les biens de Ja chambre syn 
dicaie de ja motocullure sont dévolus au 
comité d'organisation du machimisime agri- 


role, 


Art, 3. — Ie secrétaire d'Etat À la pro- 
«duction indüstriélle est chargé de l'éxé- 
cution du présent décret, qui sera publié 
Journal officiel, 
| Fait à Vichy, le 18 juillet 1911. 

PH, PÉTAIN. 

Par le. Maréchal de France, chef de l'Etot 

français: 

Le secrétaire d'Etat 
à la production industrielle, 
PIERRE PUCHEU, 


N° 9016, — Décret du 18 juillet 1941 auto- 
risant une mutation de propriété de con- 
cession minière: 


Par décret en date du 18 juillet 19%4it, est 


auloriste la de propriété de da 
oncession dés mines de lignile de la Ca- 
dière (Var), consentie à M, Pepino (Louis), 
avenue Co'hert i Loulon, par M. Joseph 


Barre!, 15, rue d'Itaiie, à Niwe: 
Zunino, rue Héeche, à la Sevne: M. et Mme 
Carrementirenmd. à Gièns, et M. et Mme Au- 
gusle Bouquet, 23, boulevard de Strass 
bourg, à Toulon. ‘propriétaires de ladite 
Concession, Sans que autorisation 
pique aucune approbation des conditions 
financières de cetle cession ou préjuge de 
la valeur des mines, 


SECRÉTARIAT D'ÉTAT AU TRAVAIL 


M. Fugène 


Durée du travail. 


Le secrélaire d'Etat au travail, 


Vu la loi du 25 mars 1941 relative au régime 
du travail! ; 


Sur la’ proposilion du secrélaire général 


de la main-d'œuvre el des assurances 80e 
ciales, 
Arrétle: 

Art 1er, — Pour les professions énumérées 
à l'articie 1er du déeret du 17 novembre 
1936, modifié, re;alif à l'application de lae 
loi du 21 juin 1936 dans les industries du 
bâtiment, des travaux publics, et des rmaté- 


structions, l'application. de l’ar- 
ticie 1° de la loi du 13 août 1940 relative 
au régime du travail est suspendue sur la 
partie du territoire consuüluée rar les %, 
f0e, 14e et 13 circonscriplions d'inspection 
divisionnaire du travail et de la main-d'œu- 
vre 


riaux de co 


mêmes professions et 
maximum de læ 
à quarante 


Art. 2. — Pour les 
dans Ja méme région, le 
durée légaie de travail est porté 
huit Meures par semaine. 
travai: et de la 
l'exéculion du 
Journal 


Art. 3, — Le direcieur du 
main-d'œuvre est chorgé de 


présent arrèté, qui sera publié au 
ofliciel. 
Fait à Vichy, le 19 juillet 1941 
RENÉ DELIN, 


— 


Le secrétaire d'Etat au travail, 

Vu la loi du 25 mars 1%M1 relative à la 
durée du travau; 

Sur la pfoposilion du secrétaire général 


de la main-d'œuvre ct des assurances S0- 


Sur la partie du territoire 
consutuée par les %, 10°, 14e 12 cireong 
divisionnaire du tra 
ipplhoation de 
13 août relative 


au régime du travail est suspendue dans les 
imdustricis compris sous 
muméros ciaprés de la nomenclalure des 
industries et gnofcessions de la stalistique 
générale de Ja France ct qui sont visés 
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par le décret du 27 octobre 19% concernant 
les industries de la métaïlurgie et du travail 
des métaux: 
No 4.%6 (éectrochimie) éu sous-groupe Cf. 
N° 4.262 (fabricalion de carkorundum, de car- 
bure de silicium) du sous-groupe 4 Cf. 
1265 (fabricalion de carbure de calcium, 
de cyanamide calcique) du sous-groupe 
4 CL 
1.711 (fabrication de fonte d'acier au four 
électrique) du sous-groupe #4 Ka. 
4.716% (mélallurgie de l'aluminium) 
sou:-groupe 4 Kb. 
No 4.7165 (métallurgie 
groupe 4 Kb. 
1.7190 (électro-mélallurgic) du sous-groupe 
4 Kb. 


Art. % — Pour les mêmes professions, et 
pendant la période correspondant à l’activité 
saisonnière qui sera déterminée dans chaque 
région par l'inspecteur divisionnaire du tra- 
vail, le maximum de la durée légale du tra- 
vail est porlé à quaran‘e-huit heures par 
semaine. 

Art. %. — Le directeur du travail ct de la 
main-d'œuvre est chargé d: l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fait à Vichy, le 19 juiliet 1911. 

RENÉ DELIN, 


— 


No 


du 
de l'élain) du sous- 


N° 


SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX COLONIES 


Administrateurs des colonies. 


e 


Par arrôlé du secrétaire d'Elat aux colonies 
en dale du 2% juillet 1941: 
MM. Vuillaume (Paul) ; 

Brissaud (Albert-Jcan-Picrre), 

administrateurs de fre classe des colonies, 

Et M. Baron (Charles-Francois-Ienri), ad- 
ministraleur adjoint de classe, 
ont été révoqués, 


AVIS & COMMUNICATIONS 


Ministère de la guerre, 


Communiqué ofliciel n° 61 de la direction du 
service des prisonniers de guerre en date du 
43 juillet 1941. 


La direction du service des prisonniers de 
guerre recoit un grand nombre de lettres de 
familles de prisonniers terdant à obtenir la 
libération ou la mise en congé de caplivilé de 
leurs prisonniers, bien que leurs cas n'entrent 
pas dans les catégories pour lesquelles une 
décision a été prise par les aulorilés alle- 
mandes, 

En outre, la plupart de ces lettres précisent 
que Ja demande est faite à l'insligation du 
prisonnier lui-même, qui déclare avoir été in- 
vité par les autorilés du camp à faire sa 
demande par l'intermédiaire des autorités 
françaises. 

Pour dissiper tout malentendu et mettre les 
familles et leurs prisonniers à l'abri de grosses 
il est instamment recommandé aux 
familles de ne tenir pour acquis que les cas 
de libération ou mise en congé de captivité 


qui ont fait l'objet d’une décision à la suite 
des accords oblenus. 

Ces décisions sont portées à la connaissance 
des familles, ainsi que cela a été dit à plu- 
sieurs reprises et en particulier par le com- 
muniqué ne 53, par la voie des communiqués 
officiels de la direction du service des pri- 
sonniers de guerre qui sont diffusés par la 
presse et la radio. 

Ce commaniqué doit être tenu, dans toutes 
les mairies, à la disposition des familles. 


Secrétariat d'Etat à la production 
industrielle, 


Décision F. 16 du 17 juillet 1941 du répartiteur 
chef de la section de la chimie de l'office 
central de, répartition des vroduits indus- 
triels. 

(Traitement des 08.) 

Le répartiteur chef de la scclion de la chimie 
de l'office central de répartition des produits 
industriels, 

Vu la loi du 10 septembre 1910 portant orga- 
nisalion de la répartilion des produits indus- 
triels, modifiée par la loi du 9 mars 1941, ré- 
glant le contrôle et la répressian des infrac- 
lions; 

Vu l'arrêté du 8 mai 1941 relatif au contrôle 
de la répartilion des produils industriels et à 
la répression des infractions; 

Vu les arrélés du 4 décembre 1910 portant 
créalion de Ja scclion de la chimie de l'office 
central de répartition des produits industriels 
et nommant le répartiteur chef de celte sec- 
ton, 

Décide: 

Art. fer, — Les os bruts (0s rouges, os frais, 
03 secs, cle.) sont bloqués chez les ramasseurs 
d'os, en &ue de leur répartition. 

Celle mesure n'afflecte ni la collecte, ni le 
ramassage, ni la vente cntre négociants des 05 
bruts, inais les ramasseurs d’os ne pourront 
les mettre eux-mêmes en œuvre, ou les vendre 
à des utilisalcurs, et ceux-ci ge pourront en 
acheter ou en mettre en œuvre qu’en exécu- 
tion de « décis:ons de répartilion » ou de « dé- 
cisions particulières » prises par le répartileur 
chef de Ja section de la chimie de l'office cen- 
tral de répartition des produits industriels. 


Art. 2, — Sont considérés comme ulilisateurs 
d'os bruts et soumis à l’article 1°r ci-dessus, 
tous ceux qui font subir aux os bruis prove- 
nant du ramassage un lraitement quelconque 
susceplible de modifier leur condition phy- 
sique, on leur composition chimique, tel que 
par exemple découpage, broyage, pilage, cuis- 
son, dégraissage par quelque procédé que ce 
soit, traitement à l'acide ou aux alcalis, etc. 


Art, 3, — Blocage des produits provenant du 
travail industriel des os. — En vue de leur 
réparlilion, les produits suivants provenant du 
travail industriel des os sont bloqués; ils ne 
peuvent être vendus, transférés, achelés ou 
mis en œuvre qu'en exécution de décisions 
de réparlilion, ou de décisions particulières du 
répartiteur chef de la section de la chimie: 

a) Les « dentelles », « déchels » et « pou- 
dres » provenant du travail des os dans les 
industries de la boutonnerie, de la brosserie, 
de la tablellerie et dans Jes industries an- 
NeXCS ; 

b) Les « poussières de table » provenant du 
triage et du concassage des os gras avant leur 
trailement par solvants; 

c) Les « poudres d'os verts dégraissés » pro- 
venant du concassage et du polissage des os 
entre le dégraissage et Ja fabrication de la 
colle ; 

d) Les « 05 dégraissés » provenant des 
usines qui dégraissent les os en conformité de 
l'arrêté du 12 novembre 1910, vu de déroga- 
tions à cet arrèlé accordées par M. le sccré- 
taire d'Elat à la production industrielle, mais 
ne les utilisent pas à la fabrication de colles, 
de gélatines ou de noir animal; 

e) Les os frailés par les fabricants d'extraits 
et bouillons; 

{) Les os dégraissés ct dégélalinés. 


Art. 4. — Sanctions. = Toute infraction aux 
prescriptions ci-dessus exposera son auteur 
aux sanetions prévues par l’article 8 de la loi 
du 10 septembre 1940, la loi du 9 mars 1944 
et l'arrêté du 8 mai 1941. 


Art. 5. — La présente décision entrera em 
vigueur le jour de son insertion au Journal 
officiel. 

Le répartiteur chef 
de la section de la chimie 
P. TOINET, 
Vu: 

Le commissaire du Gouvernement, 

directeur des industries chimiques, 
BLANCHARD, 


Décision I. 27/G. 31, du A1 juillet 1941, des ra 
partiteurs chefs de la section du cuir et es 
pelleteries et de la section textile. 


{Blocage du poil provenant de l’ébourraze 
des peaux.) 


Le répartiteur chef de la section du cuir et 
des peileteries et le répartiteur chef de la sec. 
tion textile de l'office central de répartition 
des produits industriels, 


Vu la loi du 10 septembre 1910 portant orza- 
nisation de la répartition des produits indus- 
triels, modifiée et complétée par la loi du 
9 mars 1941 réglant le contrôle et la répr?s- 
sion des infractions; 

Vu l'arrêté du 8 mai 1941 relatif au contrôte 
de Ja répartition des produits industriels et à 
la répression\des infractions; 

Vu jes arrêlés des 29 et 30 octobre 1910 por- 
tant création d’une section du cuir et no:n- 
tuant le répartiteur ch:1 de cette section, mo- 
difiés par les arrêtés du 5 avril 1941; 

Vu les arrêtés des 24 et 25 septembre 1910 
porlant création de ja section textile de l'of. 
fice central de répartition des produits indus- 
triels et nommant le répartiteur chef de celte 
section, 


Décident : 


Art, fer, — Ji est interdit aux propriétaires 
et détenteurs de poil provenant de l’'ébourrage 
des peaux et non encore lavé, de vendre, de 
livrer ou de transporter ce poil. 

Seuls les déplacements nécessités par les 
opéralions de lavage sont autorisés. 


Art. 2. — Le poil, aussitôt après lavage, sera 
soumis à la régiementation générale concer- 
nant les matières textiles résultant des textes 
existants ou des décisions à intervenir du ré- 
partiteur chef de Ja section textile. En consé- 
quence, il ne pourra notamment être vendu 
ou livré en d2hors des ordres donnés par ce 
répartiteur. 


Art. 3. — Toute infraction aux dispositions 
de la présente décision entraînera l'application 
des sanctions prévues par l’article 8 de Ja ‘ci 
du 10 septembre 1910, la loi du 9 mars 1941 et 
l'arrêté du 8 mai 1911, 

Art. 4. — La présente décision entrera en 
vigueur à dater de ‘son insertion au Journal 
officiel. 

Le répartiteur chef 
de la section ‘textile, 
R. CARMICHAEL, 


Le répartiteur chef 
de la section du cuir et des pelleteries, 
R. RILES. 


Vu: 


Le commissaire du Gouvernement, 
directeur des industries textiles et des cuirs, 


Par délégation: 


Le directeur adjoint, 
A. DESCIIAMPS, 


Vichy. — imprimerie spéciale 


Le Directeur des Journaux officiels : 
R. Baton-Tance. 


«æ 
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ANNONCES 


LES ANNONCES SONT REÇUES À L'AGENCE HAVAS ET DANS SES SUCCURSALES 


Comptes chèques postaux 1014.00, Parts, — 264.74, Limoges. 


L'administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces. 


2.994 2.995 2.396 2.410 2.413 2.418 2.497 1 — 923.891 à 95.890 — — 96.991 À 96.800 — 

12228 241 2.410 2.455 2.464 2.468 2.471 | 26.501 à 26.510 — 96.6 à 926.700 — 96.951 

2.493 2.497 2.506 2.531 2.533 2.537 9,540 | à 26.900 — 27.101 à 27.110 — 27.151 à *i.100 

” e 2.047 2.008 2.009 2.060 2.561 2.566 2,568 | — 27.231 à 27.240 — 27.021 à 21.930 — 28.33 

es financiers 2.011 2.974 2.971 92.590 92.597 9.599 92.609 | A 928.300 — 24.751 à 98.760 — 99.951 à 

Irag 2.611 2.613 2.621 2.632 2.644 2.045 2.654 | 29.960 — 20.71 À 30.800 — 32,131 à 37.140 

2.600 2.658 2.616 2.681 2.702 2.711 2.714 - 32.311 à 32.400 — 33.491 à 23.440 11.20€ 

2.130 2.732 2,748 2.163 2.774 2.798 9,793 | à 31.260 31.431 à 314.410 11.811 à 24,550 

2.799 2.800 2.807 2.823 9.844 2.847 92.957 | — 35.601 à 35.660 32.141 à ‘5.700 365.141 

DE CANNES 2.861 2.862 92.972 2.871 2.883 2.934 9.000 | 26.150 à 937.0 8.101 à 

VILLE 2.892 2.89% 2.904 2.005 92.919 2.923 92.921 | 38.610 — 38.921 à 22.930 JS.061 à 4:,9,0 — 

2.953 2.961 2.969 2.972 2,973 9.987 2.995 | 89.361 à 39.370 — 39.411 à 29.410 — 40.901 

S 5 . 13.000 3.00% 3.005 3.007 3.012 3.014 2.03 | à 40.210 — 41,561 à 41.570 11.671 à 41.60 

Emprunt municipal | 3052 3.059 3.061 3.071 3.076 3.087 3.05 | — 43.801 à 43.860 — 41.321 à 41.730 — 45.490 

nal marimum de 4.339.000 fr., repré nas 3.099 3.101 3.10% 3.111 3.119 3.129 3.135 | à 43.960 — 47.121 à 47.130 17.894 à 47.840 
4.339 bons décennaux de 1.000 fr. nominal. 3.141 3.171 3.188 3.189 3,190 3.106 3.909 | — 47.041 à 47.000 — 44.01 à 48.92%) 

3.292 3.219 3.282 3.293 3.303 3.308 3.31! à 90,080 — 50.111 à 30.120 50.951 

3.919 3.32% 3.333 3.337 2.516 3.349 3.351 00.360 — 53.051 à 53.060 3.121 à 53.190 

Boxs os 1.000 rnancs 6 0/0 1938 3.352 3.361 3.362 3.376 3.382 3.2 3.2 | — 53.411 à 53.450 — 53.741 à 52.750 — 59.84 à 

3.307 3.398 3.399 3.401 2.110 3.419 - 3.221 à 51.220 01.091 à 51.600 — 

10 1 sortis au | 3.136 3.137 3.138 3.147 2.449 3.453 3.158 à 4,097 à 26.100 5.311 

— 4 juillet 3.04 3.527 9.534 3.535 3.516 9.062 3.965 | 90.300 — 56.531 à 06.510 — 56.811 à 56.870 — 

et formant la totalité des titres restant à 3.976 3.589 3.591 3.599 3.610 3.62 3.679 97.861 + à 24) 19.211 à 

amortir au 1: août 1941, en complément des | 3.028 3.010 3.61% 3.669 9.677 | 99,220 09,221 à 59,200 — 99.061 à 29,670 — 

rachats effectués en Bourse en vue de cet | 3.67 3.6) 2.08 5.702 3,705 3,710 | 29.701 à 59,760 — 50.021 à 59.090 — 59.001 à 

amortissément. Ces bons sont remboursa- | %-711 %.7%7 3.749 %,712 3.790 3.772 — 060.021 à 60,530 — 61.951 à G1.960 — 

bles aux guichets de la Banque Nationate | 9-754 3.788 9.792 3.8IS 2.843 3.844 3.853 | 62.001 à 62.010 - 62.101 à 62.110 62.191 à 

our le commerce et l’industrie à compter | 3.53% 3.876 3.S79 3.830 3.881 3.891 3.897 | (3.10 Fi 62.481 à G2.190 — 62.961 à 62.970 — 

du 1 août 1941 à 1.000 fr. 3.906 3.927 93.990 3.944 3.976 2.977 3.982 | 63.001 à 63.016 — 63.731 à 63.740 — 64.674 à 

3.983 3.099 4.020 4.034 4.017 4.049 4.064 | 64.680 — 65.081 à 65.09 66.1 à 66,910 — 

9 4 5 8 16 29 33 | 4.069 4.071 4.07% 4.080 4.088 4.088 4.089 | 66.901 à 66.910 68,591 à 68.600 69.51 À 

j 1.118 4.123 4.125 4.255 4.986 4.289 4.321 | (9.230 — 69.561 à 69.570 — 70.971 à 70.980 — 


1 132 153 158 159 

173 179 186 151 
221 238 219 
29: 296 318 423 421 
336 331 311 392 361 368 374 
388 395 402 414 25 
130 437 29 410 sit 413 459 

456 450 435 
492 496 203 20! 512 
522 523 033 5142 516 
263 213 601 605 613 
2; 2 636 612 616 
68 663 675 633 
6% 697 703 707 709 710 723 
36 744 759 753 739 163 
771 719 781 788 805 


41 53 61 83 96 112 120 
7 


eus 
i 
ut 
Fe 


15 


D 


Li 


ut 
* 


Le 
_ 


Tous les précédents amortissements ont été 
effectués par rachat. 


ECONOMATS DU CENTRE 


SOCIÉTÉ ANONYME 
AU CAPITAL DE {8 MILLIONS DE FRANCS 
SIÈGE SOCIAL: CLERMONT-FERRAND 
BOULEVARD COTE-BLATIX 
R. C.: Clermont-Ferrand 3265. 


Liste des obligations 1937 (4,50 0/0 et 6 C/0) 
sorties au tirage supplémenta're du. 21 juin 
1941. 

401 à 110 — 1.231 à 1.340 — 1.541 à 1.550 
— 2,911 à 2.520 — 2,911 à 2.020 — 3.451 à 
” 3.001 à 3.90 — 3.061 à 5.670 — 
5.081 à 5.690 — 5.811 à 5.820 — 6,11 à 6.190 
— 6.501 à 6.510 — à 6.520 — à 
7.111 à 73.120 — 7.321 à 7.33%) — 
7.041 à 7.900 — 8.441 à 8.450 — 9.191 à 9.200 
— 10.361 à 10.970 — 10,51 à 10.590 — 10.911 
à 10.950 — 91.501 à 11.510 — 11.611 à 11.62 
— 11.301 à 11.500 — 413.041 à 13.059 — 
13.121 à 13.190 — 13.0M à 13.700 — 414.971 à 
14.950 — 15.121 à 15.130 — 15.261 à 13.270 
— 15.041 à 15.500 — 15.611 à 15.650 — 135,721 
à 15.530 — 15.921 à 15.99 — 146.S51 à 
16.60 — 17.961 à 17.970 — 13.131 à 18.149 — 
18.711 à 18.720 — 1°.741 à 19.750 — 49.021 
à 19.050 — 20.511 à 20.520 — 90.651 à 20,600 
— 20.711 à 20 720 — 91.911 à 21.920 — 91,871 


21.880 — 21.900 21.91 n 21.920 
— 9,7 à 22.700 2.71 à 2,78 — 


24.651 à 24.660 — 91.791 à 25.600 — 924,991 


.311 | à 25.000 — 25.041 à 25.050 — 25.571 à 2.330 


70.991 à 71.000 — 
71.550 — 71.971 À 


71.061 à 
21.380 


11.970 — 79,261 à 7 


- 91.471 à 91.480 — 
92.241 à 92.250 — 92.781 à 
92.910 — 92,911 à 92 920 
93.821 à 93.890 — 95.111 à 
91.560, 


à partir du 30 juin 1941 et à 
: 
A Clermont-Ferrand: 
A la Banque Chalus, place 


A la Banque Nuger, plac 
te 


ni 


Au Crédit lyonnais, place 
A la Société générale, av 
Unis, 


A Paris: 


delcine, 
La précédente liste des 
iux Lrages ant 
iu rembour 
officiel di 


lions sorties 
| core résentées 
! bliée au Journal 
page 


(Suppléme 


Ces obligations sont remboursables 


| du Coupon à la même date, 


A l'Union des banques, 22, place 


71.070 


71.241 
11.11 


- 71.901 à 71.910 — 


72.471 à 72.480 — 75.561 à 73.570 — 75.741 À 
70.740 — 76,241 à 76.250 16.621 à 76.620 — 
76.631 à 76.610 — 76.871 à 76.880 11.181 à 
77.190 — 77.231 à 77.210 — 77.411 à 77.490 — 
71.974 à 717.580 — 77.601 à 717.610 — 71,961 à 


19.1 À 


79.981 à 79.99 à 80.010 30.961 à 
80,970 — 81.901 à 81.910 — 83. 181 à 83.400 — 
83,191 à 83,500 — 86.211 À #7.051 à 
87.060 — 87.831 à 87.800 — 87.951 à 87.960 — 
87.971 à 87.990 — 88,121 À 88.320 88,651 à 
88,660 — 89,001 à 89.010 — 89.014 à 59.020 — 
90.211 à 90.220 — 90.381 à 90.390 — 91.441 à 


91,911 à 91.52 
92,790 — 92,901 à 
03.161 à 93.170 — 
91.120 — 94.551 à 


à 500 fr. 
près détachement 
aux caisses sui- 


de Jaude: 
e Michel-de-l'Ios 
de J iud 


enue des Etats- 
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Société anonyme des Verreries de Carmaux 
SIÈGE SOCIAL : 

NUE DE LA VILLE-L'EVÊQUE, 

G.: 240763 


21, PARIS (8) 


Tirage du 3 juin 1911. 


Liste des 260 numéros d'obligations 5 0/0 1531 
b ent Qu 15 sepiem- 


sortis au rem 

bre 1941, 

4.955 à 1.978 — 2.091 à 2.050 — 2.389 à 
0.108 — 2.596 à 2.615 — 3.690 à 3.709 — 
413% à 4.153 — 4.911 à 5.990 — 5.741 à 
5.760 — 6.179 à 6.98 — 7.538 à 7.265 — 


— 8.663 à 8.682 — 9.177 à 9.196. 


8.016 à 8.535 


Obiigations amorties aux tirages précédents 
et non encore rembourtées, 


389 590 nn 592 599 591 595 

596 197 504 2909 600) 601 

607! 60 606 1.2% 1.235 41.237 
4233 1.239 1.215 1.216 1.230 f. 129 41.131 
4.499 1.433 1.19% 1.13 1.136 1.437 1.13% 
1.499 1.110 1.412 1.443 1.45% 1.146 
4.417 3.818 3.819 1.851 3.852 3.85 
32.851 3.852 3.956 2.851 93.958 4.859 2.60 
3.861 4.620 5.921 9.922 5.006 9.997 9.993 
5.099) 2.940 G.002 6.003 6.00: 6.005 6.006 
6.007 G.008 6.00) G.242 6.243 6.214 
6.237 G.S8IL 6.812 G.S13 6.811 
6.817 G.SIS G.819 G.820 6G.S2 6.522 6.823 
6.84 6.823 G.826 6.827 6.829 
6.09% 7.470 7.472 7.839 7.418 ‘7.47 7.516 
7.862 7.967 7.868 7.869 7.87%) 7.871 
1.872 9.197 9.138 9.168 9.169 9,17 9.171 
0.172 9.173 9.17% 9.175 9.798 9.799 9.500 
9.801 


Le remboursement au pair de 1.000 fr., au- 
uel s'ajoutera le montant du coupon n° 29 à 
chéance du 15 septembre 191, aura lieu à 
partir du 13 septembre 191 contre remise des 
titres munis de tous les coupons non échus, 
aux cCaissC=: 

De la Banque mobilière privée, 
Pasquier, à Paris; 

Du Syndicat des agents de change, à Tou- 
louse (Haute-Garonne) ; 

De la Banque Courtois, 33, rue Rémusa', à 
Toulouse (Ifaute-Garonne) ; 

De ja Banque nationale pour le commerce 
et l'industrie, à Saint-Gaudens (Haute- 
Garonne); 

De la Société anonyme de participation et 
de crédit, avenue Moncestiès, à Carmaux 
(Tarn). 


PPS 
Distilleries Cornie Frères 


SOCLÈTÉ ANONYMR AU CAPITAL DE 6.900.000 
Sièce sociatr: À DINAN 


22, rue 


Amortissement d'obligations. 


Usant de la faculté qu'eile s'était réservée 
lors de l'émission des obligations G 0/0 1929, 
la société des DISTILLERIES CONNIC FRÈRES fail 
connaitre qu'elle a procédé au rachat de 
41 obligations sur les 169 obligations prévues 
à l'amortissement qu ter août 1910. 


Les 28 autres obligations ont donné lieu à 
un tirage au sort, le 20 juin 1941, et les obli- 
gations dont les numéros suivent Sont rem- 
boursables à partir du 17 août 5941 au siège 
de Ia société au à la Sociélé généraie, élablis- 
sement chargé du service finanéicr: 

1.740 à 1.712 — 1.970 à 1.972 — 2.110 à 2.119 
2,390 à 2.339 

Les amortissements antérieurs ont été effec- 

tués par voie de rachat en Bourse. 


Dbistiileries Cornic Frères 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6.500.000 FRaNcs 
SOCIAL: À DINAN (Cüres-nu-Nonb) 


Tirage du 20 juin 1941. 


Liste des 179 obligations 6 0/0 1929 sorties à 
ce tirage et remhoursaies à partir du 
4er août 1941, au siège social ou à la Société 
générale, établissement chargé du service 
ffuancier : 


Nos 95 à 99.— 300 et 301 — 312 à 319 — 
0% à 39 120 à 129 — 510 à 519 — 669 à 
669 — 722 à 724 — S30 à 839 — 960 à 969 — 
1.250 et 1.251 — 9.253 à 1.259 — 1.19 à 
1.139 — 1.320 à 1.527 — 1.503 à 1.559 — 
1.606 à 1.609 — 2.13%) à 2.439 — à 
219 — 9.030 À 2.029 — 2.930 à 2.25% 


3.110 À 3.119 — 5.210 à 3.219. 
Les amor!issements antérieurs ont été effce- 
tués par voie de rachat en Bourse. 


Société Immobilière de la Rue Sala 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CA D£ 1.000.090 pe FRAYCS 
SIÈGE SOCIAL: 21, RUE Sala, LYON 


Obligations 5 0/0 1924, 


Onzième tirage de 11 obiigations 
rempoursables à 500 fr. au 17 octobrz 1941. 
Nos 110 183 315 316 366 379 460 3508 
600 671 


Restent à rembourser des précédents t'rages. 


Noe 18 47 51 7 112 144 159 17% 
229 291 256 287 309 359 561 68 


SOCIETE 


CHEMIN DE FER BE L'EST DE LYON 


SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE FRAxCS 
SIÈGE SOCIAL: 86, RUE bu LYON 
SIÈGE ADMINISTRATIF : 

12, RUE D'AGUESSEAU, PARIS 
Registre du commerce: Lyon n° B 1856. 


Liste des obligations 0/0 (3% série) sorties 
au lirage du 18 1941 et auts de leur 
remboursement. 


MM. les oblizalaires de la SOCIÉTÉ ANONYME 
DU CHEMIN DE FER DE L'EST nr LYos sont jin- 
formés que les obligations ei-dessous énumé- 
rées, sorlies au tiraze du 18 juin 1944, seront 
remboursab'es, impôts déduits, à partir du 
ler août 1911, aux conditions ci-après fixées: 
la parlie courue d'intérèc sur le coupon n° 67 
étant décomptée. 


23 obligations 4 0/0 (3 série}, 


11 Sa 05 423 544 

579 656 672 Nil 1.00! 
1.12% 1.169 1.199 4.223 4.320 1.49 155 
1.497 1.927 

Chacune de ces 23 chligations, le coupon 


ne 67 étant attaché, sera remboursée à partir 
du fer août #96 net d'impôt, à raison de: 
Obligations au nominatif. #83 fr. 598. 
übligations au porteur, 185 fr. #2. 
Obligations 3 0/0 {tre et 2 
Conformément aux résolutions volées par 
les assenvblées générales des proprétaires 
d'obligations 3 «/0 de SOCIÉTÉ pu CHEMIN BE 
FER DE L'Est Lyox, du juin 1936, la 


séries). 


société a procédé à j’amarlissement prévy 
pour l’année 1941 par des rachats en Bourse 
au-dessous du pair, pour les obligations 3 6/9 
première et deuxième séries. c 

Le prix des titres rarheïés correspond à la 
totalité de la somme qu'aurait exigée Le ren. 
boursement au pair des 190 obligations 3 (/0 
à emortir en 1941. | 


Obiigations amor'ies antérieurement à 1941 
et non rem ses au 1° juin 1941. 


ANNÉE COEPON 
d'amortis- | 
sement, | attaché. 


PREMIÈRE SÉRIE 


NUMÉROS PRIX XEIS 


{ Porteur. 
DEUXIÈME SÉRIE 
arteur. 


TROISIÈME SÉRIE 


Physiques, 
490 fr. 23 
1038 61 ——# 
Porleur. 
485 fr. 87, 
Noiminatif. 
Phys ques, 
609 1929 63 fr. 30. 
613 1999 63 Nominatif, 
Toi 1139 63 Sociétés 
1939 ou calectivités, 
1.31% 15939 63 48 fr. 097. 
Porteur, 
48 fr. 918. 
73 1910 65 
157 19410 65 
163 1940 65 
169 1410 6 
227 1910 65 
397 1910 6 
41 1950 Go 
520 1940 Nominalif. 
1210 65 hysiques. 
GO) 1940 65 459 fr. 
600! 1540 Ga Nominatif. 
1940 Sociétés 
1049 63 ou collectivité; 
1950 | 65 485 fr. 098. 
1.091 1919 POPEUT 
1.292 1948 | 63 #84 894, 
1219 1940 | 
1.285! 1940 | 65 
1.129) 1940 | 
4.62% 1940 65 
1.73] 1940 65 
1.831) 1940 65 
MM. les obliga'aires pourront présenter 


leurs titres amwrtlis aux caisses ‘des établis- 
sements suivants, chargés de leur rembour- 
: 

A la l'anque ‘de j'Union parisienne, 6 et 8, 
boulevar! Haussmann, à Paris; 

Au Crédit fomcier d'Algérie et de Tunisie, 
43, rue Cambon, à Paris, et dans toutes 
ses ; 

Au Crédit lyonrais, à Lyon; 

A la hang:: de la Société générale de Bel- 
gique, 2%, rue Montagne - du-Parc, à 
Bruxelles: 

3 la “ociélé lyonnaise de dépôts, 8, rue de 
}x République, à Lycn, et dans toutes ses 
cureursales 

A l'Union francaise de crédit, 56, rue dv 
Faubourg-Saint-Honoré, à Paris, 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 


Juillet 1951 
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VILLE DE DIJON 


Tirage des obligations de l'emprunt 
de 93.952.000 fr. 5,25 0/0 1%. 


I a €té procédé, le samedi 12 juillet 1941, 
à quinze heures, en séance publique à l'Hôtel 
de ville, au tirage au sort des obligations à 
932.000 fr. 


remhourser de l'emprunt de 


p. 100 1955. 


9,29 
Les numéros ci-après ont été extraits 
de la roue: 

73 9 163 227 219 289 379 

305 467 190 508 546 713 

714 1.042 4.095 4.172 41.201 1.218 41.247 
1.248 1.291 1.414 1.533 1.510 1.547 1.55! 
1.571 1.725 41.749 1.856 2.007 2.050 2.100 

109 2.419 2.127 2.151 2.152 2.182 2.262 
0,066 2.284 2.386 2.559 2.622 2.636 2.650 

726 2.768 2.806 2.874 2.884 2.923 2.972 
587 3.064 3.075 3.129 3.190 3.295 3.319 
2951 2.475 3.495 3.531 9.678 3.695 3.810 
53.056 8.979 3.986 

Les obligations sorties sont dès maintenant 


remboursables à la caisse de M. le receveur 
tunicipal, 


Obligations sorties aux tirages précédents 
et non remboursées: 


57 150 293 1.060 1.367 1.499 1.502 
4.529 1.560 1.830 1.857 2.009 2.062 2.270 
9,791 2.993 93.254 9.326 3.971 3.715 


Dijon, le 46 juillct 491 
LE MAITE, 


ENERGIE ELECTRIQUE 


LITTORAL MEDITERRANEEN 


SOCIÉTÉ ANONYME 
AU CAPITAL DE 9395.000.000 DE Fnax 
SOCIAL: 5, AVENUE pu CoQ, PARIS (9) 
BUREAUX NU SIÈGE SOCIAL (PROVISOIREMENT) : 
11, DE L'HORLOGE, NIMES (Ganp) 
Pegistre du commerce de la Seine n° 21251. 


OBLIGATIONS DE 500 FRANCS 4 00 


Suixante-neuvième tirage semestr el 
d'amortissement, 


Numéros des 659 obligations 4 0/0 sorties 
au tirage du 27 mai 1941. 


PREMIÈRE SÉRIE (1905), 1 à S.S00 
{119 obligations). 


PE 
© 


LEA 
12 
| 
Le 


Le] 


LEZ 
BE 

Led 


DeuxIÈME série (1906), x°os 8.801 4 48.800 
(540 obligalions). 
9.057 9.245 9.279 9.185 
9.874 9.90 9.932 
10.076 10.096 10.186 10.279 
10.461 10.694 10.737 40.785 


10.800 10.814 10.976 41.211 11.218 11.281 
11.501 41.536 11.417 11.620 11.67% 11.706 
11.784 411.794 411.819 12.09% 42.143 12.161 
12.948 12.362 12.418 12,9% 42.05% 12.976 
12.080 12.993 13.074 17.088 43.209 13.206 
15.414 13.427 13.664 13.700 43.940 414.044 
11.179 14.258 14.283 14.419 15.477 14.610 
15.710 14.75% 15.220 15.991 15.453 15.444 
15.997 15.607 15.681 12.081 15.713 15.827 
15.806 19.887 146.043 16.077 16.29% 16.586 
16.501 16.45% 16.510 16,515 16.987 16.007 
16.7 - 

1 

{ 


192.000 19.070 419,140 


a 19,528 419.417 19.227 19.6 
19.606 19.754 19,766 19.786 19.792 19,00; 
0.202 90.260 20.359 920.417 20.41 20,568 
90.618 20.769 20,783 20.800 20.930 
M.010 21.07% 21.314 21.991 21.549 21.388 
21.519 21.632 21.610 21.66 21.778 21,1% 
21.819 921.870 21.878 21.952 22.090 22.231 
22,947 12,973 22.391 22.472 22,564 22.746 
29,770 22.781 22.816 22.830 22.890 23.07» 
23.161 23.166 23.926 23.519 23.966 
23.624 23.635 23.615 23.692 23.656 23.730 
23.916 24.009 24.119 24.220 24.472 24.682 
94.756 241.843 24.853 21.912 24.983 25.090 
25.066 25.181 2.191 29.279 95.465 25.070 
25.580 25.586 25.671 25.698 - 23.744 25.718 
25.782 95.821 925.860 25.962 925,978 25.988 
26.007 26.067 26.159 26.169 26,213 26.235 


26, 185 
26.714 26.835 26.865 26.905 26.980 


97.008 27.026 27.033 27.105 27.157 27.210 
97.998 97.329 97.979 27.401 27.419 27.421 
21.43 27.453 27.501 27.52 21.10 
27.649 27.722 97.733 927.852 27,931 21.95 
28.090 28.117, 28.13% 28.315 129 28,479 
28 405 98.763 28.780 28.833 28.869 29.028 
16.058 29,110 29,221 29,255 10,339 29,401 


) 

A] 
29,414 29.420 29.470 29.537 29.696 
S23 20.839 29.910 29.963 


127 11.052 31.044 
11.109 51.519 921.637 91.815 32.010 
9.114 932.130 932.176 32.193 92.312 
29,584 32.587 932.719 535.004 33.197 
23.277 933.306 33.423 93.464 9. 
99 505 933.706 933.819 933.939 33.996 
91126 94.258 94.333 34.401 
1.411 94.418 34.458 31.552 4.062 
91.727 94.748 34.759 91.832 34.900 
51.938 145.027 25.074 39.161 99.295 
35.573 35.742 930.909 3.929 
36.02 36.110 36.133 936.137 96 158 
16.242 36.172 36.476 96.632 96.709 
6.17% 26.701 36.83 36.958 96.998 
7.112 27.119 37.210 37.376 97.405 : 
97.511 57.515 91.518 97.56 37.63% : 
7.729 931.808 31.878 38.118 38.456 
28.67 39.732 38.735 98.740 38.782 38.878 


28.04% 39.074 939.295 99.303 39.328 
30.591 39.561 39.592 939.503 39.596 
30.671 29.905 29.990 40.033 40.059 


41170 41.506 41.687 41.828 


Ces obligations seront remboursées à partir 
du 1+ juillet 1941, coupon ne 73 et suivants 
atlachés aux taux nets ci-après: 

A. — Obligations appartenant à des per- 
sonnes physiques: obligations nominatives et 
obligations au porteur ({re et 2e séries), 49% fr.; 

B. — Obligations appartenant à des person- 
nes morales (toujours soumises aux décreis- 


lois des 16 et 30 juillet 19%5) : obligations no 
minatives et obligations au porteur (tre el 
2e séries), 888 fr, 90 

ler juillet 1941, 
sera aux {aux nels 


A. — Obligalions appartenant à des per 
sot physiques obligations nominatives, 
fr.; obigations au porteur, fr. 17 

BR. — Oh ns A! parti nant À des Persons 


nes morales (toujours soumises aux décretse 


lois des 16 et 90 juillet 419%) : obligations" no- 
rainatives, 6 fr, 930, obligations au portcur, 
fr. 47 

Les rembhoursemen des obligations et 16 
payement des coupons auront Heu aux caisses 
des éilablissements crapres : 

Banque nalionale pour le commerce et l'ine 

Banque tran<satlantiqu 

Comptoir na nal de Pa + 

Crédi de France; 

Credit nna 

Sté Gle de crédit industriel et commercials 


générale pour favoriser le développe 

mineérce et de l'industrie en 

Socicté pnarscillaise dr crédit 
commercial et de dépôts, 

La liste des numéros des obligations 4 0/0 
ainoriies aux tirages antérieurs et non présène 
tées au remboursement ét4 publiée au Jour- 
nal ojliciel Au 7 février 1941. 
Compagnie des Chemins de Fer Nogentaig 


SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 12.300 000 Francs 
17%, BOULEVARD IAUSSMAXX, PARIS 


R. C.: 213265. 


SIÈGE SOCIAL ; 


Numéros des 33 obligations sorties aux tirages 
du 29 avril 1941. 


Première émission 5 0,0 1587 (10 obligeti 


1.170 


Nos 370 4576 566 703 719 721 
1.199 1.25 1.574 
Deurième émission 3 0/0 18m 


Nos 1.611 1.857 1.951 
2.183 2.19. 


(8 obligations}, 
2.097 2.155 


Troisième émission 3 0/9 1893 (5 obligations}, 
Nos 2.506 2.515 2.800 2.894 3.001. 
Quatrième émission 3 0/0 1997 (10 obligations}, 
Nos 3.111 93.143 2.226 3.954 3.317 2.109 
3.119 9.169 3.796 3.85%. 

Par application d'une décision préfectorale 
que, malgré ses protestations, la compagnie 
est pour l'instant oldigée d'observer, les arré- 
rages et primes de remboursement des obli« 
gations swbiront le prélèvement de 10 0/0 inge 

titué par le décret-loi du 56 juillet 1955. 

En conséquence, les titres désignés par le 
sort aux tirages ci<leseus indiqués seront'rerme. 
boursés, à partir du fer novembre 1941, sous 
déduction de ce prélèvement et de l'impôt en 
vigueur. 


Numéros des obligations amorties à des ti. 
rages antérieurs et non encore remboursées 
le 29 avril 1941. 

Obligations première émission 5 0/0 1887, 


Nos 110 157 417 617 
Obligations deurième émission 3 0/0 1892. 
Nos 1.810 1.964 2.105 2.163 2.274 2.93%. 
Obligations troisième 3 0/0 1893. 
Nos 2,686 2.829, 

Obligations quatrième émission 3 0/0 1897. 
Nos 3.060 3.417 3.73 3.57% 3.617 9.700 
5.101 93.990 3.947. 

Les remboursements auront licu au Compe 
toir national d'escompte de Paris, 14, rue Ber« 
gère, à Paris, et dans ses bureaux de quartieæ 


el agences en province, 


) | 
| | 
1 | 
} 
19.200 
| | 
d 
30.027 30.067 20.154 930.237 930.261 | 
30,360 20,374 30.110 50,618 90.666 90-580 À 
| 
1 
| 
39.631 | | 
58 11.298 11,321 
11.951 42.014 42.029 42.266 4 12.598 
1. 59.397 42.455 42.574 42.689 4 42.866 
4. 9,388 | 42.912 42.924 43.107 43.13 4 43.231 
2. 9.028 | 42.380 43.437 43.479 43.576 4 43.732 
à 2. 3.001 | 12.739 43.808 43.82% 43.933 4 11.039 
r 3. 3.007 | 44.019 44.051 44.112 41.198 $ 
1.465 4.712 | 44.591 44.600 446% 44.697 4 41.928 
5.460 5.216 | 45.038 49.073 43.090 45.116 4 35.274 
5 979 5.426 5.528 | 45.235 49.368 45.502 45.533 4 
| 5 5.75 5.745 5.841 5.956 6.088 | 45.859 45.954 46.028 46.165 49.175 46.213 
, 6 6151 6.19 6.386 | 46.246 46.317 46.414 46.639 46.731 46.901 
6 6.661 6.676 6.723 6.833 6.017 | 46.066 47.003 47.119 47.209 47.332 47.406 
7 7196 7427 7.401! 47.477 47.499 47.609 47.658 47.862 47.871 
1 8.037 8.083 8.086 8.189 47.883 47.053 47.077 48.161 48.207 48.211 
8.193 8.246 8.256 8.271 SA1 8.400 8.477 | 48.539 48.265 48.549 418.591 48.665 48.682 
| 8.446 8.450 8.467 8.515 8.555 8.666 8.758 
| 
| 
d | 
9. 
9. 
40. 
40. 
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175.161, 730—175.127, 271, 83 137, 457,1 397.938, 996—398.284, Gio 
VILLE DE PARIS 640, 712—178.09%4, 429—179.379, 630—200.023, 229, 704, 974. 
610, 790—180.676 —181.220,  246- 1K3 100.101, 659, 778— 401.391, 529, 02.00; 
486, 46, | 482, 56, 615, 860—404. 00 52, 


EMPRENT DE 1594-85 173, 493, 210, 948 188.045. 142, | 73S—405.012, 106.330, 397, 5538, 

ji 613, 619, SOUS, 190.020, 23, | 407.000, 171, ‘5, O1, 835, 879— 
558, 683, 813, | 109.123, 161, 787 110. 718—411.292, 77: 

206, ‘no, 307, 440, 254, | 412.006, 31, 404, 4h11, 495, 602, 


effectué te el et (es 21 | 775—199.663, 722, 709 117.058, 220, 660, 823, 58, 2—418.128, 239, 760 
221, O1, 952—904.071, 600, 729—205.0531 —22,091, 238, 309, 321, 522 62 627—123. 004 
Ne 25 191 206.031, 71, 321, 469, 926—207.133, 639, | 0, 953, 413, 290, 705— 4134. à. 64, 151, 17 
No 01.862: 20.000 fr. 917—208.082, 615, 602, 680, 765, S@— | Soi, 125.138, 126.191, 205, 462, 474, 
o 29.170, 190, 326, 440, 314, 06%, 660, 6%, 1.296, 110— 628.225 920, 
ros (= EN L=9 500 ! 969 —210.0 211.919, 618, 940—212.6N, 142, 253, 771, S29—320.09%, 20, 34, 63, 
15. 161, 152, 151. 130: 935—213.010, 211, 610—211.196, 412%9— 69%, 431.17 i, S51, 833, 924— 132.455, 265, 
215.208, 330, 402, 471, 95—216.347 105 742— 423. 266, 316. 115, 65 669, 701, 709 
12.953 13.410 71.948 109.599 120.260 639, 712-223.063, 143, 213, 279, 6%, | 428.055, 218, 422, 530, 390, 60%, 
465.626 233.115 223.328 269.166 238.233 | 291,191, 938, 363, 910, 545, DS4, 350, 
142.049, 95, 717 113.070, 63%, 706—445.096, 


209.810 120.727 424.009 21.760 #16, 899, 313, 
#16, 4%, 700, SOS—22S.070, 297, 527, | 239, 283. Su2, 896, 932, 


106, 199. 207, | 116.110, 759 , S90—417.123, 716, SUL, 827, 802. 


ds, 079, SO, | 233.661, #15, 206. 243, 690 234.127, | Le payement des lois et le remboursement 
8.201, 227, 436—9.081, 10.04, 09, — 5.04, 166, 518, 377 | des obligations auront heu à l'Hôtel de Ville 


42.179, 207, 504, 997, 819, #968, 970 937 526, #46, 


208, 15.082, 100, 251.673, 57, 296, 562, 596, 611, 


793, 309, 329, #0, 52—-19.009, | © 

al 102, 584, 226 600, | 233, 461, 491, 619, 656—216.12, 

TNT, 606—29.356, 697, | 659, 700, 983— 252. Le VILLE DE PARIS 


215, 596, 202, 664, 760—%1.020— 
15.008, 139, ), 269, 7 54 612 698, 825, 047, ENPRINT M ICI AL DE 8 
5.008. 159, 198, 450, 509, 761, 10, NICIP: 


La liste des amorlis antérieurs à paru au 
Journal officiel du 27 janvier 1911, 


rt 99. 728-3907, 368, 333, 
457, 729, 000. 499-419. 057 109, 543, 890—271. 727, 272 003, 280, 378, 616, eltertué - » juin 1941 et dont les 53 pic- 
942-52.005, 7, 473, 809, | 699, 741, 823—273.232, 2, 274.039, 960, | ont droit aux lots ci-après: 
76755. 312, 400, 727, | GRT, 951—275.298, 705. 778 786, No 342308: 108088 fr 
+ 41, 609, 661, 712—38.019, 63— 297, 110. 277.081, 150, 258, 264, 776—278.008, 
50.029, 990, 212 697, TE 881—60.211, #493, | 177, 378, 396, ‘280.262, 62, Nes 108.738, 178.820: 30.000 fn, 


63.15%, 180, 120—63.049, 172, 282, 792, | 552, 577, SUR, 877—282.101, 979—283.543— | 
68.279, Bi, — 70.061, 504, 5090, J91— | 986. 956. 207, 288.035, +233, 1.000 
385, 398, 706, | 945, 533, 607, 764— | 28.435 OG1.522 61.946 66.282 115.217 
71.404, 76.20, 401, 796 | 2917063, 780, 976—292.154, 246, 461, | 120.341 122. 763 137.944 144.7: 153.941 


VE TA 

6%, #8, M7, 329, 637, T4, | 708, 746, 957, 42, 01, 978, | 159.276 163.173 193.142 201.006 219,116 

6M, 797, 295.002. M6, 724, | 219.605 261.30 275.853 278.838 

729! 224, 444, 791, | 208.057, 89, 252, 558, 599, 789, | 289.975 239.801 292.152 208.579 334.088 
01 | 819. 367.184 3S8.082 393.618 

76, 901- 9,069, 271—-9. 1659, 392, 200. 136, 664. *410 923 — 301 . 302. 216, 

dix, 479, 780. 49, 310, 588—203.023, 378, 352, 536, 661, 26, 436, 52.376, 69, 

—):,002, 98, 141, 637, 141, 439, 623, 64-306. 137 —307. 270, 205— 308.010, ET 00. 140, Si4, 815 —3. 6197 668, 53, 392, 

91.500, 85398. x À 110, 103, 611, 748, 2%, 400, 5%, 


574. Ste 101.327, 340-—102.171, 48, “eur 9 
427, 119.195, 209, 342, 430, | 516, 619, 947—331.015, 686, 803, 892 150, 5%, 906—18.286, 988, 439. 504, 
GS, 798, 120.082, #360, 484, | 329-401, 150, 342, 753, 810, 253, | 558, 674. 760, 870, 907—19.159, 2H, 3%, 
326 50 À 513, 307, 739, | 1620.12, 4112, 69, T2, 
GW, 710, 746—125.201, | 360, 532, 0.278, 734, | 679, 754, 22.519, 461, 494, 232, 
126.000, 236, 269, 472, | 916—341.1:0, 250, 434—342.326, | 93.4 008, 312, 359, 604. 9%, 
407 910. 729, 558, | 13.083, 119, 83S 344.088, 637—345.067, _ TS, | 24.157, 139, 190. 327, 656, 780, 853, 866, 
78f, 807. 886—131.034, 897, 917, 948—316.327, 03, 915, 051, MJ-25.172, 174, AR, 222, 
aus. 4ni 470 406— 122.017 405 409, 1.309, 742, 081 —348.4107, No, 240.081, 556, 659 302, 60. 
434 009." 460, 468. 150, 138, 513, 570, 89, 478, 433, | 894, 805-27.271, 320, 538, 016—23.167, 
4:16.575, 157.386, 18.447, 609, 2700, 252, | 290, 722 20.506, 4107, 456, 853 

8.05, 575, 600—251.029, 735, 969, 068, | 196 281, 4%, 457, 677, 434, 


GO1, 690—143.092, 236, | 9! — 355. 220, 600 — 356.155, — 297.29 — | 368 732, 463, 90, 
971, 906, 961—145.111, 490, 753, 238, 591, 861, 188, 761. | 3.090, 160, 527, 530, 213, 621—34.079, 309, 
416.606, 712, 806, 17.818 148.025. 60, 428, 376, 718, 312, 909 | 712, 121, 529, 567— 
6.6, 066-140. 117, | — 362.192, 355, 738, 743—263.429, 1.08 36.173, 238, 231, 207. 016—57.249, 57, 455, 156, 
451.005, 450, 192, 438, 488, 228, 891 — 265. 100 — 366.339 — 367.012, BUS, 639— 
060 700, | 303.192, 506, 787, 806—3269.006, 6?, 83, 623, 732, | 59.001, 55, 100 510, 


169, 46? 
698, 2, 441 561, | 965—370.206—371. 264, 477, 727, | 550, 627, 746, 64, 119, 
565, 107, 799—159.00%, | —372 004, 657, 738, 391, 789—11.13%0, 570, 895, 
695, 905-162.581, | 379.073, 134, 153, 406, 600, À 783, 702, 354, 
416, 625—-#165.626— 977.000, 216, 701—979.190, 459, | 113, 131, 


ii 
466.297, 421, G02—467.005, 399, 490, 415, 
205, 305, 637, 761, 830, 882—38. 0%, 528— 62, 6317, 68, 848, 009, 


343, 41i—381.089, 139— 382.361, 499, | 87 9, 902—16.118. 259, 284, 


632, 706—169.182, 341, 817—170.182, 
068, 60%, 711, 742, 800, 038-2171. 47, 796, | 286. 180! 977, 556, 900-287. 192, 452, 467, 721— TEA 854, 0656-49 45, 48, 71, #2. 
190, 483, 902, 970—173.72%— 775390 516—291.005, 81, 75, 94, 96, 348, 592, 690—51.051, 116, 
467, 754, 812, ‘823. 
Voir le tableau des lots. 912—591.322, 875—395.199, 169, 212, {*) Voir le tableau des lolse 


[a € 
\ ‘ 
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85, 


758, 


208, 457, ( 
— 162.087, 


598, 
76, A9, 624, 629, 774, 965, 980—186.005, 
, 20, 569, SO8—187.007, G61—188. 285, 


117, 131, 928, 972, 72 
1900.01. 181, 5640, 40%. 569, 026, 
Ta, 4167, 189, 224, 621 


106.2 612, SSL, S%6, 155, ?S0, 


200.060, 146, 212, 29, 30, IS, 006, 
62, 101, 234, 663, 723, END, (125, 
6, 475, 922.120, 182 212, 0, 57, 572 


GLS, 789, 955 
206.115, 121, 820-207 .072, 4123, 5%, SM, 


209.2, 506, S94—210.013. SAS, 465, 
614, 696, S04, S7S, 960—211.1%5, ; 
06, 405, 560, 896, EN, 597, 41] 
217.006, 260, 521, 597, an, 
41, 525, 619, 735, 96, 152, 
Th, 297 19, 417, 660, 
724, 812, 896, 223.02, 61, Gi, 5H, 


001 Je, 6%, 962? 

91 497, 517, #7 

28.047, 261, ? 220.24, 627, 824, 
— 24). 1:54, 352, 


621, 709, 955—2%3.126, 171, 209, 


106, & LA TR EUR 17, 229, 40, 
357.166, 586, 69 145, 191, 449, 


210.009, , 299, G35, 813, 5352 
906—241.011, 219, EM, 474, 436. 748, 807, 
803, 940 
JU, 674. Not, 
2%9, 61, So 
414, 451, 86, 631, 617, 
G64, 992—217.482, 51, 
74, 
24.057, 162, #10, 704, 95 
— 252.083, 16», 513, 716, 91: 
25, 696, 59, 
5, 251, 284, 162, 529, 
7.016. 764. 
709, 000—2359.27:, 42, 
262.077, 269, 722, 109, 


245.046. 
74216. 081, 
218.095, 


Gi6, 799, 165, 595, 009, 628, 754, 
32, 352, 400, 116, 832 — 
3, . 266, 316, 526, G16, £Sli, 


282, 52%, 581, 


270.027, 101, 242, 
7:2.059, 


28, 7%, 


24.297, 104. 460, 074, — 


26.144, 700, 702, 7:4 
173, 454 
271—290.108, 29, Yi, 
291.057, 33%, 224, 
594, 209, Goo, 661—283.0%3, 214 
681, 808, RIT, 090 469, JUS, 
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901 à 920 


Co Co Ce CS CS CS Ce 


e 


Co 


à 4410, 3.635. S40 
à 460! 3.636.58 
7.581 
.821 


à 780 


à 600! 3. 637.0 
à 810! 3.637. 


à 180 
à 940! 3.639.02 
à 840! 3.639.12 
à 200! 3.639.2 
à 680! 2.641.081 à 
à 020! 3.645.4 
à 960! 3.613.4 
à 900! 3.646. 11 
à 420! 3.616.6 
à 680| 3.617. t 
à 240) 3.647.214 
à 820! 3.618.960 
à 880) 3.600.8: 
à 780! 3.601.98 
à 360! 3.651 


à 580! 3.601. 
à 610! 3.60.0 
à 740! 
à 260! 3.009. 


à 960! 3.058.827 


à 610! 3.6.6 
à 440) 3.092. 
à 400! 3.691.4 
à 940! 3.092. 


081 à 100! 3.711. 
581 à 600! 3.719 
021 à 940! 2.718 
081 à 400! 3.719.: 
à 310! 3. 720.1 
101 à 3. 122 
96: à 980! 
O6L à 3.123 
à 100! 3.726.0 
à 960! 3.726. 
à 900! 5. 120.4 
161 à 480! 3.7. 
à 100! 3.733.2 
G21 à 640! 3.733. 
à 620) 3.733.7 
G21 à 610! 3.796 
781 à 2.736. 
111 à 760! 3.799. 
101 220! 3.711. 
à 3.142. 
.161 à 780! 
à 3. 742.4 
.301 à 320! 3.713. 
7.111 à 460! 3.743. 
521 à 540! 3.746. 
161 À 480! 3.747. 
Gal à 660! 
161 à 450) 3.748. 
561 à 480! 
741 à 700! 3.791.5 
301 à 320! 3.792. 
à 420! 3.753 
501 à #20! 2.757 
941 à 560! 3.761. 
3.321 à 310! 3.762 
.701 


à 3.769. à 
201 à 3 


-661. 


» 

3.665.906 

à 920! 3.667 .4 
3.667.72 
3.667.8: 
| 3.668. 
3.668. 
3.608.902 
à 620! 3.609. 
à 610! 3.069. 
à 980! 3.610. 
à 320} 3.670. 
à 240! 3.674.148 
à de 679. 

à 360! 3. 67. 
à 280. 3.050. 
à 020! 3.680.3S 
à 180! 3 3.681.© 
à 860! 3.683 5 
à 220! 3.681.062 
à 400! 3.6%, 
à 560! 3.659.1 
à 020! 3.686.060 
à 200! 3.0N7.02 


3.698. 
à 320! 3.700 
à 900! 3.701.956 
à 180! 3.703.260 
à 280! 3.701. 
à 560! 3.707.501 


3.765.28 


.709.7 
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19 

> 
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AC 
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n 
£ 


7 
> 
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LA 
12 
12 


- 
700.521 à 810 020 à 660,3 à 060 | 
o0: à 920 .110,901 à 920 3 à à 440 
à 9) 00 | 113.011 à d 
.702.911 à SU | à | 
.705.721 à 740 | 580 
.707.081 à 100 UL "518.892 qu 
.707.701 à 720 080 | à Lure 999 200! 
4,710.521 à 910 | 1 275.081 180 66! 100! 
52-56: à 7%) | il à ee 320! 
712.961 à 120 | 1 à 216.28 
.714.121 à #00 ! il 276.121 590 160 
à 100 à 277.421 100 620 
9 718.811 à ) G1 à 940 
.f25.221 à 240 à 282.221 920 801 930 
9 à 300 E 660 S1 à © 281.181 900 
52.861 à à 2 281.121 761 500 
à 040 020 1 à 5 287.51 760 | 531.241 160 
à 340 à 220 | 531.26! à 150 
4.321 à 9310 2 520 4 À 620 
à, + 50% à 920 | à 700 | 
à 260 620 as 291.161 à 740 ; 
5.601 à 620 | | à à 999 
0,211 à 260 00 791 à 740 | à 580 
12.181 à 500 :381 à 400 11.901 L à 420 
11.044 à 060 À à 241 :981 à 999 741 à 741) 
14.661 à 680 | à 105.401 000 16.121 à 900 
15.701 à 720 ‘991 À 240 261 à 120 
19,501 à 920 118.281 à 105. 121 à 300 941 à 420! 
10 à 560 178.421 à 9.261 à ‘401 à 320 à 910 
GSt à 700 139.221 à 09.501 à à 060 à 020! 
“981 à 999 | 552.621 à 660! 
6.381 à 400 1: 554.06 1 à 060! à 
- 6.721 à 740 à 520 181.661 à 13.711 à + à à 810) 2-02 21 à 
161.368 à 380 à 440 189.281 à 18.801 à 260.10 860! 
62381 à 4100 à 020 190.421 à 20.081 à - à 060! 
773.321 à 310 « 327.611 à À 020 
715.401 à 420 03.021 à 0 à — | 26000! { à 
.716.861 à 8S0 0 à 621 à GGL à | 3.569.181 à 640 
718.041 à 060 Lo 06.981 à 9 661 à ‘où à 060 3 569 941 à 840 
à 820 à 000 08.121 à 110 : 281 à à 50 
781.481 à 900 à 72 à 520 1 860! à 3.012. à 020 
à 140 à 110 11.841 à à 4.461.121 à 140 3.573.921 — 
à 9310 212.911 à à à 900 | 3.978.272 | 
.183.821 à #10 à À 440 | 3.580.301 1 à 020 
184.701 à 720 à 960 214.361 à à 481 à 500 | 3.581.881 à 550 4 
185.081 à 600 à 390 | 3.584.161 à 
.787.481 à 000 217. 161 à + à 710 3.584.361 à 120 
à à 5101 à 020 | à 500 
780161 à 580 à 960 | 4.219.701 à à 999 e 
580.581 à à 400 à 660 4.220.811 à 06.000 |: "179 991 à 940 3 50 {à 
à à 100 à 160 | 225.981 à 101 3.47: ‘oi à 20 50! à 
01.401 à 420! 2.932.861 à 8S0 à 180 4.221.000 309.091 3.173. 00 { à 
521 à 900 à 60 à 409 | à 29.611 3.474.101 {à 
2,901 à 220 010 225,601 à 361.291 3.115.881 À 960 
à 480 020 | 8.226.261 à 361.861 à 060! 
à 200 \ 780 31.221 à 61.811 à 340! 
à 310 \ 720 536.000 . 20} 3. 11.761 à 780 
.S09,101 à 120 \ 800 36.101 à 0.521 10! 3.182.401 à 40 .60 à 230! 
809,261 à \ 810 6.281 à .371.001 20 3.493.181 à 200 
810,484 à 500 \ 900 36.181 à 371.121 10] 3.184.081 à | 
à \ 39.921 à 377.081 00! 3.485.961 à - 
.813.221 3.211 .6S! à 378.561 3.499.451 à pe 
814.121 à \ 320 | ° 241.741 à 279.411 60, 3.190.221 à 2140 
.S15.961 à 400 | 5.216.081 à 380.121 10) 3.491.041 
à 329 5.218.301 à 382.421 3.491.141 61 - 
S,34l à 119.911 à 960 | 3 219.021 à 283.061 SO! 3.491.101 à 42 .61 à 26 
à 3.120.181 à 200 | 3.290.781 à 081.261 3.193.601 à 620 .01 à 1211 
à 3.122,901 à 920 | 3.251.481 à . 386.521 10! 3.591.381 à 100 .61 à 100 
101 à 3.123.161 à 180 | 3.252.741 à 387.861 3.195.161 à 150 à 100 
à 3.123.701 à 720 | 3.252.981 à 80! 3. 199.321 à 340 61 220} 
1,56) à 3.121.101 à 120 | 3.253.000 391.011 60! 3.496.001 à 020 .02 à 
à 3.127.081 à 100 | 3.253.111 à 201.561 3.106.981 à 600 à à 110 
à 780 2.127.021 à 910 | 3.259.161 à 3.196 .M1 à 960 2.62 à 
.021 à 040 129.321 à 910 3.253.981 à 00!3.197.101 à 120 | 3.62 à 
221 à 139.921 à 910 | 3.251.000 21 5.107.461 à 40 | 3.02 à 3S0 
à 132,421 à 410 | 3.258.781 à 60! 3.199.711 à 160 3.6 à 240 
),281 à 133.481 à 9500 | 3.260.301 à 21 60 3.62 1 à 480 + 
O21 à 135.901 à 920 | 3.260.621 à 21 3.6 ss. à 080 
136.521 à 510 | 3.262.441 à .889.061 860 
138.001 à 620 3.263.921 à .£91.841 à 
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NE 
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4.008.001 à 020, 4. 


200, 4.009.761 à 780 4. 
020! 4.011.011 
.581 


901 


91 à 
.000 


D.221 i 


.181 


à 
2.961 à 


321 


à 
7.061 
7.861 


.961 
.761 


1.261 
.221 


221 


-1 


Er 


1: 


.121 à 71014.481.961 à 20 
à 200!/4.481.461 à 480 
.201 à 250/4.482.021 à 010 
GUL à 620/4.482.781 à 
x à 920,4.484.8it à Sw 
à 9300 
à 960 


12 


= 
hi 

x 


1.186.301 à 
1.487.581 à GW 


1 
1.188.441 à 460 
. 
1 


1.489. À 820 
.193.721 à 3:10 
1.495.361 à 280 


15101012 


1.496.381 à 400 


-21 1.196.611 à 660 
21 1.109.411 à 460 
21 .199.981 à 999 
00,000 
1.961 à 359 
203.061 à 080 
293.: à 320 
253. 06.701 à 720 
254. 1.507.021 à O1 
251. à 780 
254. 1.910.141 à 
1. 1.510.181 à 200 
à 


à 710 
4.261. à 710 
4.261.2 à 829 
4.263.€ \ 1410 
4.267. à 220 
à 90 
4.271.! à 020 
4.211.8 à 410 
4.276. à 
1.270. à 
4.277 à 220 
h.252 à 120 
1.287 à 520 
à 100 
à 400 
1.292 à 710 
1.293 à 710 
à 
8.297. à o(#) 
1.298. à 
1.298 à 400 
1.200 à 950 
1.502 à 120 
1.903 à 210 
4.305 1 
5.305 à 
1.306 à »10 
4.306 à 
1.596.901 0,921 à 910 
1.907.681 à 910 
1.309.811 .252,861 à 
1.209,96! 

1.911.781 
4.312.201 
1.514.141 
41.315.221 

h.319.061 
1.316.801 
1.216.861 
1.319.581 
4.321.421 
1.323.861 
4.228.061 
1.228, 401 
ot 
:.332.000 
211 
03.861 
021 
4. 36.801 
4.250.811 
511.001 
1.512.011 
51.021 
515.181 
1 45.241 
5.516. 721 


100,541 560 
à 620 
à 520 
à 
097.911 à 360 


à 300 


4.600,91 à 910 4.622.021 à 640 4.618.011 À 960 
1.601.301 à 4.022,00! à 60 à 900 
4.602.061 à 980 4.622.961 à 980 4.620.961 à 980 
O21 à 010 4,625.001 à 020 4.651.201 à 220 
101 à 320 4.624.201 à 220 4.632.261 à 
à 4,02ÿ 4.6:3,601 à OS0 
à 9) 4.026.081 à 100! à 700 
781 à 4.027.081 à 100 4.637.921 à 940 
1.008.701 à 280 4 628 à 600 4 à 00 
1.010,51 à 1.4 901 à 920 4.601.901 à 920 
1.010,01 à 820 5.029.001 à 020 4.602.401 à 420 
1.011.181 à 200 4.629.081 à 100 4.662,90! à 20 
1.612,141 à 109 4.630 à 2420 4,606,121 à 140 
1.012,94 à 900 4.671.221 à 210 4.606,51 à 600 
1.0 à 4.622.721 110 4.0:0,581 à 600 
1617.50! à 020 4.691.121 à :40 4.671.0SE à 100 
1.619.081 à 100 4.637.041 à 600 4,0:2.2601 à 280 
1.610.811 à S60 4.612.221 à 240 4.673.061 à 080 
à 4,641 à 4.016.481 à 300 
1.621.231 à 400 4.614.000 14.616.701 à 720 


Voir au Journal officiel du 13% mars 41941 
la liste des numéro des titres sortis aux 
tirages antéricurs el non rermbonrsés 


GROUPEMENT 
DES 


Houillères du Nord et du Pas-de-Calais 


SOCIÉTÉ ANONYME 
AU CAPITAL DE OÙ MILLIONS DE FRANCS 
SIÈGE SOCIAL: À PARIS (8°), 26, RUE DE LA BAUMB 
ANXEXE A CHATELGUYON (PUY-DE-DÔME) 
21, AVENUE DE BELGIQUE 
Registre du commerce: Seine, n° 124977, 


Emprunt 4 0/0 août 1931. 


Deuxième tirage d'amortissement, 


Conformément au tableau d'amortissement, 
unt 4 0/0 août 1931 


5.000 obligations de l'emp 
ont élé amorties en 1911, à sav : 2,300 par 
rachals « bourse et 1.700 par tirage au sort 


du 10 ju t 1911. 
Les obligations appelées au remboursement 


à la de ce liras { nporise dans les 
céries dont 105 num s sont reproduits ci-des- 
sou mn rempou 1 ra de 1000 fr. 
net par tire appa | int à une pers ne pny- 
sique et de 998 fr. net par titre à rtecnant 
a une mora ec, CO n° 2! attaché, 
le fer août 1944, et it de porter intérêt 
rrlir de culte date 
11.601 à 30 12.101 à 200 13,001 à 008 
19.404 à 500 22,001 à 100 — 235.901 à 
24. 32.00 \ 47.11 à 600 
23,901 à 4106 30.801 À 900 — 413.801 à 90 
15.001 à 700 à Gt) 
70) 51.201 à 900 — 51.101 à 500 — 51.801 
NM) 55.601 à 700 à 309 
à 400 69.101 à 200 75.501 à 409 73.901 à 
00 59.201 à 309 — 9,601 à 700 


Liste récapiuul: tive des ser.es d'obligations 
amorties au premier tirage comprenant des 
titres non encore présentés au rembourse- 
ment à la date du 1 juillet 1941. 


11 du 1 juillet 1:20 


Rembourset t au 1940 
183.101 à 2? O1 à 
13.701 à 2 
\ 40 17.701 à à 
1 27.901 à 1.99 à 42,044) 
33.101 à 21 11.901 10 it.1n 
12.801 900 15,709 à su 15,201 
25.901 à 56.000 651.101 à 20 61,001 
à 700 61.901 à 62.0 67.001 à 
72. à à 200 19. 1011 
- 70.00! à 700 10.101 à 200 19.101 
70.1 à #0 à ‘x (1) 
à 700 — 88.001 à 100 89.301 à 400. 


3.504.961 à 30! 4.012. à 500 à 060 
3.804.421 à 519 4.012. à 510 821 à 840 
à à 560 à 260 
3.896.921 à 94074.014. à 920 EN à 100 à 
23.807.641 à 600 4.015 à 0.621 à 640 1.56 
a 261 à 280! 4 .261 à 2#0 10.741 à 760 4.269.401 
à à 560 .781 à 800 1.072.401 à 420 | 
900 181 à 200 à 620 sat à | 161 : (30 1.374.721 à 740 
00.621 à 640 4.021.901 à 920 ER 141 à 160 14.181 à 200 4.276.401 à 420 
3.003.921 à 940 4.021.981 à 999 à 020 11.001 690 
4.007.821 à 810! 4.022.000 141 à 160 
:.00%.261 à 2#0 4.022.381 à S00 à 400 
“008741 à 760 4.023.381 à 400 à 700 
à 900 4.023.641 à 660 à 060 
2 008.081 à 999 4.021.461 à 41 À 260 
3.009.000 4.026.701 à 729 "461 à 480 
010.781 à 800! 4-027.081 à 100 601 à 620 
011,761 à 750! 4-029.261 à 250 à 660 | 
011.801 à 820! 4-029.601 à 620 à 420 | 
012.901 à 220! 4-030.941 à 960 à 360 
012 021 à 940! 4-030.741 à 760 E.166.181 à 200 | 
à 680) à 510, 5.166.521 à 440 
à 260 4-001-961 à 980 à 800 | 257.161 à 190 
à 620, 4-092-981 à 600 E.169.301 à 320 À à 260,4.511.251 à 200 
3.014.901 à 926 4.055.961 à Æ.169.701 à 720 957.701 À 720 5.399.301 à 320 4.511.961 à 350 
915,741 à 760) 4-00. 161 à 480 169.841 à 860 à QUI à 
à 600 4.045.441 à 460 170.161 à 180 ENT 1.401.001 à 020 1.512,94 à 300 
3.018.611 à 4.045.981 à 999 .170.%4H à 220 à 4 1.405.761 à 78014.513.6S1 à 700 
3.918.761 à 70) à à 700 
3.621,221 à 240! 4.045.581 à G00 176.041 à 060 | 
3.021.461 à 40) 1.049.961 à 980 176.411 à 460 | 
à 500! à 820 176.461 à 480 | 
2 025.781 à 00! 4-01-181 à 200 176.621 à 6410 | 
3.096.381 à 400 41.091.201 à 220 178.001 à 020 
081 à 100, 4001-21 à 210 17S.301 à 320 | 
à 260! à 400 178.941 à 960 | 
3.931.061 à 080! 4-007.841 à 860 179.911 à 960 
3 031 461 À | 4-060.301 à 220 180.121 à 410 | 
031.081 à 100! 2-063-801 à 820 183.281 à 300 
a 00 401 à 1201 à 160 D. 13.701 à 720 
à 006-521 à 540 à 940 
3.937.901 à 920 4. 167.861 à 880 .185.611 à G60 
à À 740 186.511 à 260 
761 à 012-211 à 260 186.981 à 909 
3.099.611 à 666! à 600 187.000 
261 à 280! à 960 187.011 à 060 
à à 460 à 580 | 
3.915.581 à G00 740 150.081 à 109 | 
3.916.101 à 120! 4.026. 201 à 189.441 à 469 | 
3.918.721 à 740! 4 077 907 à 220 120-021 à 010 
3.048.081 à 999! 4 741 à 320 190.081 à 100 
2.919.000 è 160 191.901 à 920 
3.010,72 à à 193-181 à 500 
3.049.741 à 760! 4.086 421 à 122-211 à 260 
3.950.061 à 080 087 à 340 .195.841 à 860 
2.050.541 à 260! 4 087 641 à 20-161 à 150 
3.011.781 à 088181 à ,197.021 à 010 
3.052.161 à 180! 4.089241 à 260 4.192.261 à 280 
S 959 97.741 à 760 | 
3.059.721 à à à 900 
36.001 à 026! 4 à 500 5.195.421 à 440 
206.22 à 500 à 810 
3.051.501 à 300 à 20 
3.038.521 À 510. RGO à 460 
3.059.901 à 92! 4.09 4.201.761 à 780 
3.060.761 à 70. 4.09 560 1.203.961 à 189 
3.960.861 à SS0 3.09 - 
3.963.601 à 620 560 4.207.281 à 300 
3.071.501 à 526 4 0% à 90 4.20°.061 à 
3.072.021 À 4 1 à 160 4.208.221 à 20 
3.973.601 à 70012 100 à à 600 
3.973.324 À 510 à 280 1.209.601 à 620 
4.1! à 240 210.224 À 24 
3.977.941 à 96 : 1.210.221 à 240 
080.201 À 20 à 210 4.210.341 à 360 
3.082 681 à 700 à 320 4.2m.281 à 200 
3.980.041 à 000 : 300 à 560 
3.997.621 à 610 à 20 3.721 à 710 
3.007 861 à sen 680 à 910 
2.008 à 70 01 à 020 1.2 ».241 à 260 
& 006.061 À 680 061 à 050, 4.285.901 à 90 | 
19 à 204) 4.221.021 à 0140 
à 510 421-831 à 600 
À à 4.222.281 à 300 | à 26.621 à 610 4.475.781 à 800 4.588.761 à 750 | 
4 00 à à 560 3.222.801 à 820 | 3.951.101 à 120,4.476.001 à 920 4.590 
4.003.901 à 020 À 700 391.801 à 820/4.137.001 à 020 | 
4 005.001 à 02 à où à 010 1 33.121 à 110 1.477.081 à 999 4 | 
4.005.921 À 240 À à S80 | à 353.921 à 910,4.478.000 
à 5.081 à 999! 422.501 à 520 | à 909 à 160 | 
000 14.932.724 à 710 4.387. 1.480,411 À 160 4 
232.721 à 7 .357.000 à 400 | 
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Société des Soieries F. Ducharne Deuxième émussion (352 obligations). | Tirage du ?7 juillet 1955. 
SOCIÉTÉ ANONYME 196.881 à 196.890 — 199.051 à 199.060 — Coupon n° 4i attaché, à 496 fr. 40. 
AU CaITAL 17:000/000 DE FRAXCS 199.861 à 199.870 — 200.811 à 260.820 — 202.431 510 
à 202.440 — 204.951 à 204.960 — 205.011 à 
SIPGE SOCIAL: 23, RUE NITOT, PARIS 205.020 — 90.191 à 210.424 — 40.301 à 210.310 Tirage du ? juillet 1991 
R. C.: Scine 497525. 211.661 à 244,670 — 215.651 à 215.660 — 
MR à 218.060 — 922 701 à 222.770 — 906.681 Coupon no 42 atlaché, à 497 fr. 45. 
à 226,690 — 230.013 à 230.020 — 234.261 à 097 1.14. 
La Socéré DES F DUCIHARNE s'était | 221.270 — 295.071 à 235.080 — 235.191 à 235.200 
atnorlir 1.913 buns 0 de son | — 236.691 à 236.700 — 249 141 à 242.150 — Tirage du 30 juin 195. 
emprunt 193%, soit par rachats eu Bourse, Soil | 246.571 à 246.580 — 247.941 à 247.250 — 247.911 :0 o 40 attaché, à 497 fr 
tirage au sort des titres à amortir entre | à 917.920 — 949.071 à 249.080 — 249.441 à 
août 1910 et le 15 1941 — 251.951 à 251.260 — 251.491 À 251440 
Les 14.15 bons en question avani élé rache- | = 24,711 à 254.750 — 254.791 à 254.800 — "age 20 jui 92 
tés directement en bourse, il n'ya pas lieu 262.291 à 262.900 — 263.061 à 263.070 — 264.331 
de procéder à un tirage au sort. à 261.140 — 266.811 à 266.820 — 273.331 à Coupon ne 88 altaché, à 497 fr. 60. 
273.940 — 256.461 à 276.470 — 271.491 à 277.50 
tué: par voice de rachals Bourse. numéros des ohigations restant à rem- 
| CONSEIL D'ADMINIS TT-ATION bourser ont été publiés au Journal officiel du Tirage du 4% juillet 1929. 
1 ! 22 janvier 1941. Coupon n° 22 attaché, à 497 fr 30. 
23. 
Tirage du 2 juin 1927. 


SOCIETE ANONYME PARIS-FRANCE Coupon n° 25 à 5. 


AU CAPITAL DE 130.000.000 DE FRANCS 612. 


GOUVERNEMENT TUNISIEN SIÈGE SOCIAL : Tirage du 3) juin 1925. 


1902 et 1907 137, BOULEVARD VOLTAIRE, PARIS (44e) Coupon n° 24 attache, à 498 fr 20. 


: R. C.: Scine ne 26204. 612. 
anti ‘age 30 juin 1921. 
Société yme Carn- oupon ne 22 attaché, à 495 fr. 20, 
78e tirage effectué Le 30 juin 1911, à quatorze veu Cars 
heures, dans Les bureaux du nalio- 60. 
Ces obligations sont remboursables sant 


nal d'escommte de Paris, 14, rue Bergére. 

nee Liste des 25 obligations amorties par tirage comimissioi. à da Société géncraie, 29, 

du 30 juin 1941, remboursahies à compter | "ad Hat-smanr, à Paris, et dans toutes se; 
succursales et agences en France. 


: Remboursement: {er aoû! 1931. du 1° ao@t 1941, coupon n° 56, échéance 
4.471 à 4.180 — 35.181 à 5.190 — 10.161 à 106 116 145 455 183 COMPAGNIE 
40.470 — 11.591 à 11.600 — 16.911 à 16.844 — | 247 236 261 3% 291 pu 
46.101 à 16.470 — 16.901 à 16.260 — 20.071 018 297 ati 423 451 
à 20,080 — 20.821 à 20.800 — 91.548 à 21.500 — | 257 471 506 967 60 cs et de l'Electricité pour la France et l'Algérie 
4 21.801 à 21.810 — 921.911 à 21.920 — 22.231 à GS 732 S10 R15 816 SOCIÉTÉ ANONYME 
22.919 26.851 à 26.860, S23 876 ; + 
004 1.00: {006 105 1 269 AU CAPITAL DE 20/000ÆMX) DE FRANCS 
;- Deuxième émission (176 obligations), 1.148 1.150 1.151 1.176 1.185 1.197 41.498 SIÈGE SOCAL : 
de 46.680 — 16.941 à 46.90 — à — 41.476 1.515 1.516 1.599 1.542 1.56 R. C.: Philippevilie n° 2051. 
48:043 à 482050 — 51.991 à 01.330 — 52,181 | 4.576 
à 52.14% 03.801 à 53.040 à 21.720 — 
59.01 à 52.410 — 56.191 à 56.410 — 51.291 à Liste des 418 obligations 5 0/0 1931 de 1.000 tr., 
— 3.481 à 07.190 — à 63.210 — Numéros sortis aux tirages précèden ameorties au 2° tirage du 26 juin 4941 et 
61.080 — 69.231 à 69.210 —, 71.521 restant à rembeurser. remboursables le 10 juillet à 1.000 tr. 
41.9 Tirage du SA juillet 190. pour les personnes physiques et 993 #7. pour 
Troisième émission (68 chligations). Coupon ne 34 attaché: à 495 fr. 95 pour ies les personnes morales. 
1.071 À 77.980 — 38,G01 à 78,670 — 83.601 à uires au porteur {impôt 27 0/0) : à 497 fr. 90 | 5.813 à 5.500 = 15,2 861 à 25.58% = 10 
83.640 — à — Sa.Nit à 80.830 — pour les titres nominatifs (impôt 18 0/0). 10.721 à 40.757 = 13/20.411 à 25.45 = 1) 
16) 167 1x; 40, 25% 16.631 à 16 1,2:.95 a 27.960 = 13 
EMPRUNT 1997 487 522 527 | et = à 53.560 = 
897 ss! 06? 07 à 18.440 = 3! 2 à 2.82% = ) 
Soirante-neuvième tirage. 974 1.017 41.019 4.024 18.21 à 18.300 = 40 = 
1:08) 4,0% 1061 1415 | 29-461 à 19.465 = 1} = 21 
1.137 1.182 1.940 1.243 4969 4956 4.982 | 19-469 à 49.172 = 4 
Première émission (397 obligations). 1.991 1.36% 1.209 4.10% 4.497 | 19-578 à 49.480 = 3131.59 312600 = 
98.601 à 98.610 — 98.911 à 98.920 — 403.001 | 1.449 1.460 1462 1.49 1196 1.52 à = 41372681 à 27.700 — 2) 
à 105.040 - 105.911 à 100.920 108.021 _à Tirane du 20 jui 1929 20.291 et 20.292 — NET et ) 
402.030 100 à 109.810 145.341 à 41.550 juin _ ec = = 
— 101.801 à 109. à 119.5: à 20.994 à 20.800 = à 38.700 
— 110.811 à 140.220 — 199 4151 à — Coupon n°? 32 attaché, à 495 fr. à 20.310 143 ! 38.792 et 792 
122401 à 122.610 — 192.21 à 132.200 — 132.481 12 56 109 129 154 283 990 | 20.611 à 20.660 = 20! 3.79% = 
à 192.400 — 131.071 à 434.080 — 131.221 et 461 486 496 513 520 | à 21.854 à 38.800 = 
— 136.301 à 496,360 — 195.026 À 196.630 023 685 ‘789 825 9060 | 21.852 à 21,860 — 929.181 à 39.190 = 10 
— ABS.211 à 138.220 — 144.601 à 444.600 — 021 1.067 41.079 1.165 1.187 1.190 1.912 | 23.@1 à 22:95 =  5139.196 à 39.200 — 
446. 391 à 436.800 — 117.491 à 117.200 — 148.521 | 1.285 1.912 1.108 1.553 1.565 23.82: à 23:89 — 
à 148.590 — 921 à 118.990 — 119.001 à à 23.810 — 7 
449.910 — 152.781 à 132.790 — 152.941 à 153.250 Tirage du 30 juin 1928. 33. 402 SAGE 413 
— 157.901 à 157.310 — 137.93 à 157.940 — SU 
159 471 à 139.180 161371 À 461.400 — _Eoupen n°? 50 à 4% fr. 40. La société ayant racheté en Bourse 446 oh! 
à 165.180 166.111 à 466.490 — à 402 462 46 524 536 | Za'ions, le présent tirage comporte 4148 titres 
467.260 — 172.491 à 172.440 — 477 à 177.900 1.033 1.078 1.063 1.191 1.49% 1.57% aux 
— 158.561 À 128.570 180.774 à 480.700 — iuons.de l’émission, le réliquat de l’annu 
631 à 184.640 - 185 481 à 186.791 Tirage du 30 juin 1936. disponible du fait des rachats, 
186.800 — 191.911 à 191.920 — 495.161 à Coupon n° 46 attaché, à 
à. 36-800 191.911 à 191.920 — 495.161 à pon: n° 46 aftaché, "à 496 {r. 40 Tous les titres amortis qu 4% tirage ont 
95.170. 590 533 1.112. été remboursés. À 
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ANNONCES. — L'Administration et les Fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces. — ANNONCES 


—— 


——— 


Société anonyme Immobilière de Nogent 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 300.000 FRAxcs 
SOCIAL: NOGENT-SUR-MARNE, 

28, BOULEVARD GAMBETTA 


R. C.: Seine 21035 B. 


OBLIGATIONS 5 0/0 19% 


Ernprunt obligalaire 4e obligations 
de 1.01) fr. Chacune, 


TASLEAU D'AMORTISSEMENT 


ire année, 1951......., 25 obligations. 
ne — 2 — 
qe 1049. .... 25 
29 
LA) — 
15° 2 
109 2 
2» 
— 29 
19 2) 
2 — 


Obligations. 


Premier tirage du 21 juin 1441. 


Liste des obiigations remboursables à 1.000 fr. 
à partir du 1°’ juillet 1941, au siege social 
17 21 25 37 5 79 as 
117 117 176 204 o11 
230 25) 969 280 SIL 412 3:10 458 

455 


Grands Moulins de Rouen 
1, RUE PRÉFONTAXE, ROUEN 
CaPiTaz 2.590.000 FRANCS 


Liste des obligations de 500 fr. 6 0 0 1930, sor- 
ties au tirage du 26 juin 1941 et rmboursa- 
bles à partir du 15 juillet 1941, soit à no: 
caissez, soit aux guichets d2 la N. C. I. 
ou à ceux du Crédit industriel de Norman- 
die, succursales de Rouen. 

40 à 49 — 130 à 139 — 130 à 189 — 330 à 
339 — 370 à 379 — 410 à 319 — 4190-à 49 
— 970 à 25179 — GS) à CN) — à 759 — 
86) à 869 — 969 À 969 — 1.0UX à 1.009 — 1 13 
à 1.139 — 1.230 à 1.239 — 1,360 à 1,969 — 
1.139 à 1.430 — 1,410 à 1.419 — 1.% 
4.510 à 1.519 — 1.710 à 1.719 — 1.960 à 
4.869 — 1.910 à 1.919 — 1.920 à 1.929 — 
4.990 à 1.999 — 2.070 à 2,079 — 2,110 à 2.149 
— 2,220 à 2.229 — 2.440 à 2.449 — 2.460 à 
2.469 — 2.470 à 2.479 — 2.520 à 2.529 — 
2.610 à 2.649 — 2.760 à 2.769 — 3.090 à 
3.099 — 3.420 à 3.429 — 3.570 à 3.579 — 
3.699 à 3.689 — 3.710 à 3.719 — 3.70) à 
3.199 — 3.M0 à 3.919 — 4.160 à 4.160 — 
4.510 à 4.519 — 4.730 à 4.739 — 4.80 à 
4.809 — 5.080 à 5.089 — 5.110 à 5.419 — 
6.190 à 6.199 — 6.250 à 6.259 — 6.470 à 6.479, 


= 
_ 
x. 
_ 


Numéros des titres sortis aux tirages antérieurs 
et non remboursés. 


Tirage du 15 juillet 1999. 

2 1.638 et 1.629 
1.724 

1 2.026 à 2.029 
1 2.512 à 2.616 


Wu tu 
CN 


Tirage du 15 juillet 1910. 


20 à = 5 1.39 1 
141 à 119 = ‘9 ».216 à 5.219 i 
68 et 639 2 1 
et > 5.649 1 
1.419 à 1.318 5.720 
1.60) à 1.004 - ) 0.821 à 5.829 3 
3,174 æ= ! 6.060 
3.942 { 6.613 à 6.676 
3.374 6 et 6.61 L 
3.167 1 à 6.816 3 
4.129 1 
1.374 À 1.3:8 ) 1.30! À 1.309 


UNION DES COOPERATEURS 

SOCIÉTÉ ANONYME A CAPITAL ET PERSONNEL VARIARIES 

SIÈGE SOCIAL : 29, BOULEVARD BouRbox, PARIS (i°) 
R. C.: Seine n° 93582. 


EMPRUNT OBLIGATAIRE 0/0 1973 


Septième tirage d'amortissement 
du 29 ‘juin 1911. 


Les obligations sorties à ce tirage sont rem- 
boursables au pair au de la soviels 
et à la Société centraie des coopératives de 
France, 31, rue de Provence, à Paris (9%), 
à partir du 15 décembre 1941. 


911 obligations, 


1 121 39 255 291 327 132 

150 196 311 740 so! 
S37 | 919 650 
974 4.095 1.121 4.274 1.306 1.31 
145% 1.424 1.473 1.533 1.572 1,916 1,799 
1. 79 1.93 1.912 41.952 2.025 2.158 2.13% 
9.540 2.359 2,616 2.63% 2.691 2.727 2.820 
3 966 2.385 2.910 2.919 2.980 2.983 2.993 
3.120 3.134 3.144 3.266 3.272 3.334 3.9N) 
3.360 3.362 3.569 3.689 3.733 3.801 0.919 
3.930 3.968 4.003 4.03 1.035 4.052 4.006 
5.083 4.1: 5.151 4.182 4.22 4.257 4.323 
8.324 4. 5.390 4.44 4.477 4.480 4.481 
1.503 1.563 4.627 4.690 4.684 4.714 
4.103 4. 5.770 4.906 4.95% 9.012 9.019 
» : 5.991 5.290 5.479 3.511 5.021 
5.642 9.671 5.748 0.82) 
5.997 5.913 5.917 6.112 6.19% 
6.233 6 6.316 6.351 6.368 C.100 6.490 
6.505 6 6.63% 6.707 6.123 6.:50 
6.2) 6 6.817 6.848 6.976 7.000 7.008 
7:98 7 7.361 7.373 7.386 7.38) 3.416 
1.00 1 3.564 7.609 3.612 3.683 
7.820 3.930 7.899 7.984 7.994 
1.998 S. 8.027 48.101 8.229 8.232 
8.261 4.372 8.379 8.389 8.53% 8.952 
8.955 9.035 9.062 9.069 9.125 9.166 9.178 
0.208 9.282 9.317 9.116 9.1» 9.599 9.513 
651 9.697 9.13: 9.807 9.930 9.963 9.967 


EMPRUNXT OBLIGATAIRE 5 0/0 122} 


Titres amortis aux tirages précédents 
et non remboursés au 31 mai 1941. 


3 72 102 1:12 220 

302 376 #71 100 
1.051 1.100 1.231 1.235 1.526 1.711 1.782 
1.922 41.956 1.953 1.930 1.996 1.99 2.35 
2.451 2.953 3.420 4.301 4.39 4.418 4.591 
4.615 4.623 4.85 4.918 5.084 5.117 5.131 
5.159 95.336 5.500 5.511 5.89 5.920 5.90 
6.157 6.371 6.401 6.402 6.490 6.510 6.6% 
6.634 6.66: 6.726 6.719 6.761 6.19% 6.701 
6.865 7.014 7.027 7.029 7.135 7.155 7.22 
7.228 7.963 7.964 7.272 7.289 7.297 3.299 
7.482 7.560 7.562 7.618 7.629 7.663 7.733 
1.194 7.169 7.166 7.192 7.811 7.973 7.890 
8.029 8.059 8.064 8.170 8.233 8.249 8.17 
8.919 9.323 8.357 8.120 2.122 8.502 8.506 


9.157 9.23, 9.974 9.M3 9.312 9.32 9.93 
0.419 9,510 9.6Nk 9.694 9.760 9.711 9.802 
9.85 9.908 9.929 9.96: 9.97: 9.93 


8.267 S.618 6.63% 8.710 8.732 8.:73 


SECTEUR ELECTRIQUE du NORD de la GIRONDE 
ANCIENNEMENT 
Energie électrique de Coutras. 
SOCIÉTÉ ANONYME 
000,000 DE FRANCS 
SIÈGE sociaL : 23, RUE ETIENNE-SABATIÉ 
A LIBOURNE 'GINONDE) 


AU CAPITAL DE » 


Liste des obligations 1213 sorties au trage 
du 25 juin 1941. 


| Nos vs 100 115 125 131 117 150 


160 165, 188 226 210 241 ‘38 
279 303 30! 113 NI 
417 57 169 117 1,1 
013 DIS 14) IN 
6% 113 11 101 192 
795 SG) 

Remboursement je fer juillet 1931 aux cals- 
du Crédit commercial de France, coupon 


n° 97 allaché 


Liste des obligations sorties dans les tirages 
précédents et non encore remboursées. 


Nos { 17 23 29 16 

79 131 1:5 212 213 218 
119 224 241 260 267 26% 295 312 
373 379 100 112 
113 12% 132 119 117 


DES 


Anciens Etablissements Veuve Paul CONDOLO 


SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 76,000 FRANCS 
divisé ea ? 000 actions de 2€, fr chacune 


SIÈGE SOCIAL: 5, RUE D'IAVELOOZE, À NANTES 
Usive À SAUVETERRE-DE-BEARN 
(Basses-PYREMES) 


Avis aux obligataires. 


Les obligataires de la pes axcrexe 
ÉTABLISSEMENTS VEUVE Pair GoxpboLo sont infor- 
més qu'il à été procéd' le 2 juillet 1951, au 
siège social, 3, rue d'Iavelooze, à Nantes, au 
lirage au sort des obligations devant étre 
amorties en 1911. 

Sur es 138 obiigations prévues eu ‘'ableeu 
d'amortissement élabli soivant assemblée 
générale des obligataires du 13 oc'ohbre 1937, 
la soriété procété au rachat en Rourse de 
obligations, de sorte que le lirage œu sort 
s'est effectué <ur 132 obligations dont les nu- 
méros suivent: 


2 ) 132 293 296 307 533 
4) ‘1 617 à 6%) 
625 6 633 671 «19 
1.059 1.06! 1.053 na 1.056 1,07S — 
1.151 1.155 — 1,917 à 1,22 1,23 — 
1.260 1.265 — 1.35 1.101 1.103 à 1.116 
— 1,1 à 1.19% 1.19% 1.556 1.918 

1.021 à 1.623 — 1.605 — 1.677 — 1.98 — 
1.810 — 1,11 - 1.423 1.423 à 1.827 — 
1.93 1.91= 1,919 1.921 à 1.92% 
à 2,012 — 92,031 — 2.02: ) 
2.108 — 2,117 — 2.118 5,121 
2.766 — 2,710 — 2,800 2,803 — 
2.811 — 2.899 — 2.863 2,81 2.002 
— 2.931 à 2,993 — 2.99 2.19) 


Tous les titre: sortis aux précédents tirages 
ont élé remboursés, 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 


=) 
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Anciens Etablissements Lecerf & C°| Les Consommateurs de Pétrole | Société Métallurgique de Pont-à-Vendin 
ANONYME AU 1.600.000 Fraxcs SOCIÉTÉ ANONYME SOCIÉTÉ ANONYME 
1, ELBEUF AU CAPITAL DE 60.000.000 DE FRANCS AU CAPITAL LE 23 MILEIONS DE FRANCS 
Kegistre du commerce: Elbeuf n° 2163, SOCHAL: 9, AVANCE PERCIER, À PARIS SOCIAL: 25, RUE DE PARIS 
Registre du commerce: Seine n° R. C.: no 30612, 
Obligalions 0/0 1953, 
— Obligations de 1.000 fr. € t de 5.000 fr. Obligations 5 0/0 1914. 
pu 90 1941 (Emission 5 1/2 0/0, juillet 1959). 


Amortissement 1941. Liste des obiigations restant à rembourser 
Liste des obligations remboursables à 1.000 fr. nent sur les tirages antérieurs à 1941. 


ri au siège *amarti + 
iu siège sociai, 4, amorlissement prévu au tablean pour Recliticalif au Journal officiel du 2 juil 
l'année 1941 ayant été réalisé en totalité par | 1954, page 2780 (10), 2° colonne. 
22 27 [EN u7 117 19% 910 | voie de rachat en Bourse, il n'a pas été eff°c- 
153 15! 13 164 | tué de tirage au sort. 1949 
à Lire: « "3.481 à 75.190 », au licu de: 
749 1.067 1.089 Titres antérieurement amortis restant «Th. à 75.490 ». 
1,196 1.206 1.29 1.29% à rembourser 
1.112 42.416 1.156 41.163 1.46% 1.474 1999 
Les obligations sortics aux tirages pr Néant. Lire: « 6.608 à G.610 », au lieu de: « C.608 
d'! rembour“ LE CONSEIL D'APMINISTR WTION. et 6.610 ». 


BILANS DE SOCIÉTÉS 


Compagnie anonyme d'assurances sur la vie. 
DÉCRETLOI pu 14 1938 POUR TOUS LES CONFRATS SOUSCRITS OU EXÉCUTÉS EX FRANCE ET EN ALGÉRIE 


Etablie à Sainte-Mariaburg. 


EXIREPUNE PRIVÉE HÊGIE PAR LE 


SIÈGE ADMINISTRATIF ; ROUBAIX, RUE DU  MARÉCHAL-FOCH 


AtcetB1 Balance générale des écritures (bilan) au 31 décembre 1940 
ACTIF PASSIF 
A — Valeurs amortissables admises Capital 4.000.000 s 
sans | 
Réserve de 872.659 
Fonds d'Etat francais... . 46.979.719 72 | 
Valeurs francaises garanties Réserves mathématiques pour risques en cours.......,. 98.923.987 51 
Ernprunts gages par les F Réserves techniques pour: 
annutés de VEtat......…, 1.097.310 45 
Annnités de FEtat et prêts a) Sinistres à régler. 199.947 20 
sur aunuités de FEtat.... 90.946.651 » » 94.189.775 16 | 
Obligations des villes et dé- b) Echéances à 226.400 » 
41.707 o1 à | 
Obligations des  colenies ci Rachats à régler. 475.991 05 
Obligations du Crédit fon- Réserve 400.000 » 
cier de 47.010 » 
Dettes pour dépôts des 156.581 95 
B. — Autres valeurs. Dettes pour valeurs remises par les TÉASSUPCUFS. se, 125.120 50 
\ 09.017.084 59 | 
Rente française 3 p. 100 4 Dettes privilégiées pour impôts à régler........ sen ah 408.841 5 
perpétnelle ........ 993.579 15 
3.389.009 Commissions à payer aux 37.619 67 
Valeurs franc aises diverses, 189.127 2 ( | 
Fond d'Etats étrangers... 12.617 28 » 4.959.142 7 Créditeurs divers... se 193.491 55 
Valeurs ctrangères diver- 
. 2.00 4? Det'es 1.111.600 » 
Prèts hypothéeaires. 59.080 » 
Rédu: pour porter Famortissement Réserve se 600.000 » 
au chiffre du 31 décembre 199... 122.13 36} 
Réserve pour perle sur soldes des agences........,....s 650.000 » 
Caisse des dépôts et | 3.898.788 
Solde de comptes en DANQues. | 6.727.282 90 || Réserve pour risques aggravés......... ? 
Espèce: en caisse... 9.192 60 
des agences... 9 04|| Réserve pour commissions à régler sur primes arriérées. 200.000 » 
Intérêts échus €t mOn TOCOUVTÉS. 723.208 90 
Débllèurs 58.154 Réserve pour primes échues et non recouvrées......e 250.000 
Eéserves Inathématiques à la ‘charge des réassureurs.. 438.984 52 
Maletrs rernises par des réassureurs et immatriculées Réserve pour dépréciation du fait de la guerre........,. 1.000.000 $ 
ou nom de Ja ee 425.120 50 é 
Valeurs en représentation des dépôts des agents... 156.584 %|} Réserve pour perle sur portefeuille ct fluctuations de ; 
Garantie pour impôts en 93.150 » VAÏQUFS 4.500,000 9 
de garantie à 20.000 » 
115.897.956 06 413.895.0%6 


: 
£ 


» 
L 
| 
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— 
— Résullats des opérations d'assurances, 

Primes 13.678 Réserves techniques à la chaîfge des vurs au 

Réserves techniques au 31 décembre de l'exercice (réas | 31 décembre de l'exercice............. 128.964 53 
surances non déduite<) : | 

Réserves mathémaliques pour risques Cours 98.923.987 31 || Ré cchniques au 51 décembre de 
serves techniques au 31 décembre de l'ex |  cédent (rcassu es 1 téduites) : 
précédent à la charge des | 144.32 || ves mathématiq pour risques en 018 44 

Jmpôts à la charge | 975.222 07 Autre le lil i ies. | 6.0 19 

de partie. — Gestion générale. 

Frais de ges'ion, autres que Îles frais généraux el 11 Revenus des valeurs mobilières 467 

Pertes sur réalisations de valeurs | 6.1 |} Revenus des 1. 09) 

Pertes réalisations de monnaies étrangères. ....,.... 139 Revenus des autres Valeurs. ............. 44) 

Pertes 0 169.283 74 Bénéfices sur réalisation d: abewrs mobilières. ........ 

auortissement réglementaire des immeubles......... 73.245 70 | des réserves ou sons au 31 décor de 

exeTCICe : 

Réserves ou provisions au 31 décembre : | sise 81.32% 
Réserve de 872.639 30 Réserves pour detles incerlaines ou se 1.000.) » 
Réserves pour dettes incertaines où éventuelles... 6. 100. 000 » | Report ou reliquat de: bénéfices des exercices anté 

Mouvement des polices et capitaux assurés pendant l'exercice 1940. 
(Réassurances non 
ASSURANCES EX COURS | ASSURANCES ENTRÉES ASSURANCES SORTIES ASSURANCES EX COTRS 
au début de l'exercice pendant l'exercice pendaut lexercire | à La fin de l'excrcie. 
CATÉGORIES D'ASSURANCES 
Polices. | Capilaux assurés | Polices. | Capitaux assurés | Polices Capitaux assurts. Polioæs. | Capilaux assurés, 
1 2 3 a 5 | 6 1 $ 9 
| 

Table VE {assurances vie entière à primes via- 
gères ancienmes).............. 10.686 % | 5 GO » 9, 40 12 97.461 

Tame VT (assurances vie entière à primes 
temporaires 49 6.129 | » 1.614 & | 1.358 10 

Table NVE vice entière à primes | 
2.155 2.533.801 20 19.490 » 9 45 10.15% 2.135.809 05 

Table NVT (assuranc es vie entière à prumes | | 
18.061.283 7 93% O2 100 » 2.31% 2.877.004 25 ! 10 16.012.253 40 

Table NAM (assurances 122.880 | 190.815.323 40 9.075 16.214.200 » ! 94.48% 4.237.085 20 907.47? 477 40 

Table TF (assurances à terme fixc)....,..... 1.096 2.638.205 80 | 79 161.850 » | 879.941 | 

Table EF (assurances vie entière à eflet dit- | | 
055 122.522 15 1: 1.100 1° 99 45 109 100 50 

Table V (assurances vire enlière à primes wia- | 
CÔTES. 36.501! 27.619.600 1.675.600 » | 6.502! 6.143.993 |, 31.197 29. 121.207 20 

Table S (capilaux différés avec conire-àssu- | | | 
JS.0811 32.751.401 40 ! 3.953 1.819.800 » | 10.234 13.144.161 140 | 51.790 51.162.040 

Table MD (a-surances muxtes spéc iales 221 08.783 25.000 » | 27 121.971 00 109 45 

Table AMN (assurances 4 1/4 0/0)... 290 5.000.747 » | 7 87.000 » ! 2.549.900 » 

Toble N2 (assurances wie entière sur deux | | 
tètes. à. primes 115 243.454 90 | 5 22.500 » 15 70.85% | 10 129.097 0 

Table S2 (capitaux différés avec contre-as- | | 
546 241.1 » 211 401 500 » 1.274.008 » 9 468.117 5 

Table M2 (assurances mixtes sur deux 1.6N1 2.975.000 192 | 765.000 » | 3.046.591 1.0K9 105 40 

| 238.52 | 299 .262.732 90 16.42 | 23.238.900 » | 19.040) 66.152.036 80 206.251, 19 
{ 


Par jugement en date du 4 juin 1941, M. le } Seine, n été chargée d'assurer les foncliong 
président du Uibunal civil de la Seine a pro- { d'adiministraleur séquestre desdits bras, 
la mise sous séquestre des, biens, droits 
ANNONCES JUDICIAIRES et intérêts que l'Association sportive de Lr 
vallois possde dans la circonscriplion de ce Par ordonnance du 4% juillet 1949, M. pré 
ET LÉGALES tribunal. à stdent du tribunal de première insiauce de 
M. le directeur de la Seine à €l4 chargé À Marrakech à ordonné la mise sous séqnestre 
d'assurer les fancih de fous les biens mobiliers et immnobillers 
2 que Ve sieur Guérin (Albert), établi à Buenos- 


SEQUESTRES quesire desdils biens. Avres, auquel un décret du 20 avril 1951, a 


reliré da nationali 1é française, possède dans 

la circonscription de Marrakech et à poramé 

le directeur des pensions à Rabal cn qualité 
séquestre desdits biens. 


Par ordonnance en date du 29 mai 19%41,} Par ordonnance en date du & juin 4941, 
M. le président da tribunal civil de Bayonne ! MN, le président du tibunal civil de la Seine 
a Grdonné, <onformément au décret du} à prononcé la mise sous séquestre des biens, 
50 avril 4941, la mmainievée des mesures de | droits et intérêts que de sieur Henry Berns- 
équestre prises le 29 octobre 1940, à l'égard tein, déchu de la natiomalfté francaise, pos 
ns biens de a dume Seltz, née Devris et de sède dans la circonscriplion de ce tribunal. 
la Alice Seltz, luutes deux demeu- 
rant à Biarr:!z. 


Par jugement en date du 12 juin 1911, J8 
civil de la Seine à prononmré la miss 
L'administration de l'enregistrement, en la | sous c<équeetre des biens, droits et intérèts 
personne du directeur Qu département de la ! que la fé | t inf 


) 
] 
| 
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hospitalisés, 34, boulevard de l'Hôpital, à Parts, 
possède dans la circonscription de Ce tribunal. 
L'administration d° l'enregistrement, en la 
ereonne de son directeur du département de 
Seine, a été chargée d'assurer les fonctions 
d'administrateur séquestre desdits biens. 


* Par ordonnance en date du 48 juin 4941, 
M. le président du tribunal civil d'Argentan à 
prononcé la mise sous séquesire des biens, 
droits ct intérêts que le Syndicat des méde- 
cins d'Argentan possède dans la circonscrip- 
tion de ce tribunal, 

L'administration de l'enregistrement, en la 
personhe de son directeur départemental, à 
chargée d'assurer les fonctions d'admi- 
uistrateur séquestre de-dits biens, 


# Par ordonnance en date du 27 juin 1911, 
les biens mobiliers et imunobiliers apparte- 
hant directement ou indirectement ou par 
personne interposée au Syndicat des archi- 
tectes de Marseille, ont été mis en liquidation 
ét M, le directeur des domaines du déparle- 
ment des Bouches-du-Rhône, nommé comme 
liquidateur. 


AVIS DIVERS 


COMPAGNIE DES MINES D'ANZIN 
SOCIÉTÉ ANONYME 
AU CAPITAL DE 222,509,000 FRANCS 
A ANZIN (Non) 
Valenciennes n° 


SIÈGE SOCIAL: 


Registre du commerce: 592. 


Conformément à la décision prise par l'assem- 
blée générale extraordinaire du 4 juillet 
4941, la société procède à une augmentation 
de capital de 4111.250.000 fr. Ag l'émission 
de 222.500 actions nouvelles de 500 fr. cha- 
cune à souscrire contre espèces au prix de 
550 fr. par action, soit le pair auginenté 
d'une prime de 90 fr. 


AVIS AUX ACTIONNAIRES 


Conformément aux décisions prises par l'as- 
semble générale extraordinaire du juillet 
don et par le conseil d'adininistration, dans 
sa séance du même jour, il est procédé à 
l'augmentation du capital social de 222.500.000 
francs à 9933.700.000 fr, par l'émission de 
222,500 actions nouvelles de 500 fr. chacune à 
souscrire contre espèces, au prix de 550 fr. 
soit le pair augmenté d'une prime de 50 fr. 
par action. Elles doivent être libérées en sous- 
crivant d'un quart de leur montant nominal 
et de la totalité de la prime, soit çgnsemble 
d75 fr. par action. 


Les 222.500 actions nouvelles porteront 
du fer juillet elles auront 
roit, par conséquent, au titre de l'excreice 
4941, à la moilié de la répartition et au titre 
des exercices ultérieurs, la totalité des ré- 
partitions qui pourraient être attribuées aux 
actions anciennes, -sous déduction d'une 
somime égale à l'intérêt prorata temporis cal- 
culé à 5 0/0 sur le montant du capital dont 
elles n'auraient pas été libérées, Elles seront 
entièrement assimilées aux actions anciennes 
lorsque leurs droits dans la répartition seront 
devenus identiques. 

La notice prévue par la loi a été insérée 

charge des sociétés financières, n° 

di 


Emission de 222.500 actions nouvelles. 
Prix d'émission: 550@fr. 
Ouverture de la souscription: 25 juillet 1941. 
Clôture de la souscription: 31 août 1941. 


Souscriplions irréductibles, 


Conformément aux di-positions de l'article 7 
des statuts, les propriétaires des 415.000 ac- 
tions composant le capital actuel ont un droit 
de préférence pour la souscription des actions 
nouvelles à émettre, Ce droit s'exercera exclu- 
sivement à titre irréductible, à raison d'une 
action nouvelle pour deux anciennes, Les 
sropriclaires d'actions anciennes n'ayant pas 
nombre d'actions nécessaire pourront se 
réunir pour exercer leur droit sans qu'il 
puisse résuller de ce fait une attribution de 
fraction. 

Droit de souscription. 


Le droit de souscription réservé aux action- 
naires sera négociable €t pourra étre cédé 
dans les conditions prévues par la loi. 


L'exercice de ce droit de souscriplion sera 
constaté : 

Pour les actions nominatives, par l'estam- 
pillage des certificats; 

Pour les actions au porteur, par le déta- 
chement du coupon n° 36, ce coupon perdant 
dès à présent toule valeur comme coupon de 
dividende, Ce droit de souscription est libre- 
ment cessible et négociable; il sera coté à 
la Bourse de Paris, à celle de Lille et à celle 
de Lyon, pendant la période de la souscrip- 
lion. 

Versement de souscriplion. 


En souscrivant, il devra être versé par 
action souscrite, 175 fr., représentant le pre- 
quart du capilal nominal plus la prime. 

Versement de libération. 

Le versement dè libération des trois der- 
niers quarts du capital nominal, soit fr., 
sera effectué selon les décisions du conseil 
d adininistration, 

Tout versement qui ne serait pas effectué 
aux dates indiquées portera intérêt de plein 
droit en faveur de la société, à partir de la 
date d'exigibilité au taux de 6 0/0, sans pré- 
judice des droits de Ja sociéé à l'encontre 
des débiteurs défaillants, le tout conformé- 
ment aux dispositions des statuts, 

Assemblée de sincérité. 


Les souscripteurs des 222500 actions nou- 


générale qui sera convoquée pôur vérifier Ja 
sincérité de la souscriplion et du versement 
de l'augmentation de capitat. Ceux qui ne 
pourraient pas assister à cette assemblée sont 
priés de donner leur pouvoir en souscrivant 
afin de permettre à l'assemblée de délibérer 
avec le quorum légal. 


Aclionnaires emmpéchés. 


Par dérogation aux dispositions de l'ar- 
ticle 4 du décret-loi du 8 août 1935, l'as- 
semblée générale extraordinaire du #4 juillet 
1941 a décidé qu'il ne serait pas accepté de 
souscription à titre réductible et qu'à la clô- 
ture de la souscription, les actions nouvelles 
n'auront pas été absorbées par d'exercice 

u droit de souscription irréductible conféré 
aux actionnaires seront souscrites par le 
Comptoir national d'escompte de Paris dans 
les conditions suivantes: 


Le Comptoir national d’escompte de Paris 
Souscrira Ja totalité des actions disponibles et 
effectuera sur chaque action par lui souscrite 
le versement de 175 fr. représentant le pre- 
mier quart du nominal el la totalité de la 
prime, 


Les actionnaires qui juslifieront avoir été 
matériellement empèchés en raison des cir- 
constances, d'exercer dans le délai imparti, le 
droit de préférence à titre irréductible, qui 


leur est réservé, pourront, à compler de Ja 
réalisation de l'augmentation de capital et 
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois 
aprés la date de cessation des hostilités telle 
qu'elle sera fixée par l'acte législatif ou résle. 
mentaire à intervenir, Gbtenir de l'établisse. 
ment ci-dessus la cession du nombre d'actions 
souvelles qu'ils auraient pu souscrire à rai- 
son des droits non exercés et demeurés at{a- 
chés aux aclions anciennes par eux possédées 
à condition d'en faire la demande à la socitt{ 
dans les formes et dans le délai qui seront 
fixés par lc conseil d'administration. 

Ceile cession aura lieu contre payement par 
le cessionnaire, de la somme de 175 fr. par 
action cédée augmentée, le cas échéant, du 
montant des versements de libération effec- 
tués depuis la souscription, le tout majoré de 
l'intérêt à 6 0/0 l’an des sommes en question 
depuis la date de la clôlure de la souscription 
(et Te cas échéant des versements ultérieurs 
de libération) jusqu'à celui de la cession, 
ainsi que du droit de transfert, s'il y a lieu, 
ou de tout impôt futur, de même nature, affé- 
à la cession. 

Le cessionnaire profitecra de tous les int4. 
rêts, dividendes et autres répartitions ou avan- 
lages ayant pu revenir aux actions cédées 
jusqu'au jour de la cession; dans le cas où 
ces intérêts, dividendes, répartitions et avan- 
lages auraient été encaissés par létablisse- 
ment souscripteur, celdi-ci reversera sa 
intérêt au cessionnaire le montant net d 
somines qu'il aura encaissées, 

A l'expiration du délai de trois mois sus- 
indiqué, les actions nouvelles souseriles pur 
l'élablissement précité qui n'auraient pas 
cédées conformément aux décisions qui prw- 
cèdent seront, sauf décision contraire d'une 
assemblée générale, vendues en Bourse dans 
les six mois de la date à laquelle aura pris 
fin l'obligation de cession, Toutefois, le con- 
seil d'administralion pourra, s'il le juge à pro- 
pos, prolonger celle période dans la mesure 
qu'il estimera convenable. 

Sur le prix net de réalisalion, augmenté du 
montant net de tous intérêts, dividendes et 
autres répartilions ou avantages qui auront 
pu être encaissés sur les actions vendues jus- 
qu'au jour de leur réalisation, le Comptoir 
national d'escompte de Paris aura le droit de 
retenir le montant des versements gffectués 
par lui pour la souscription et la Tibéralion 
des aclious souscrites (y compris la prime 
d'émission), augmenk d’un intérêt de 6 0/0 
depuis la date de la clôture de la souseriplion 
et, pour les versements ultérieurs, depuis la 
date de chaque versement jusqu'au jour où 
les litres auront été réalisés. 

Le solde sera, à l'expiration du délai de 
six mois ci-dessus imparti, versé par le Comp- 
toir national d'escompte de Paris à la socicté, 
à titre de complément d'apport et comme 
prime supplémentaire afférente à la souscrip- 
tion des actions ainsi réalisées et sera porté 
au comple « Prime d'émission ». 

Les souscriptions sont reçues aux guichels 
des élablissements ci-après: 

Comptoir national d'escompte de Paris; 

Crédit lyonnais; 

Société générale pour favoriser le dévelop- 
vcment du comimerce et de l'industrie en 
France; 

Sté Gle de crédit industriel et commercial; 

Crédit commercial de France; 

Banque nalionale pour le commerce et l'in- 
dusirie ; 

L'Union des mines; 

Banque L. Dupont et Ce; - 

Crédit du Nord; 

Banque des Pays du Nord; 

Banque de Paris et des Pays-Bas. 


Des bullelins de souscription sont {enus À 
la disposition des actionnaires qui en feront 
la demande, 


Les 415.000 actions anciennes sont admises 
à la Cote officielle de la Bourse de Paris, ainsi 
qu'à celles de Lyon et de Lille. Les 222.500 ac- 
lions nouvelles formant la totalité de la pré 
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sente augmentation de capilal feront ultérieure. 
ment l’objet d'une demande d'admission aux 
mémes Bourses. 

LE CONSEK D'ABMINISTRATION, 


CONSEIL D'APMINESTRATION 


Président. 
M. Emmanuel Rousseau, 16, quai de Pussy, 
Paris. 
Vice-président. 
duc d'Audiffret-Pasquier, 33, avenue 
Paris. 


M. le 
Montaigne, 


Administrateurs. 


M. L. Daum, 5, ruc Auguste-Comte, Paris. 

M. L. Champy, 166, boulevard Haussmann, 
Parts. 

M. R. Duchemin, 1, rue de Nevers, Paris. 

M. E. lannotin, 21, rue du Général-Foy, Pa- 
ris. 

Compagnie des forges et acitries de la ma- 
rine et d'Homécourt, 12, rue de La Roche- 
joucauld, Paris. rs 

M. le marquis de Mouslier, 17, avenue 
George-V, Paris. 

M. Sommier, 57. quai d'Orsay, Paris. 

M. e marquis de Voguë, 2, rue Fubert, Pa- 


ris. 
M. J. Siegler, 29, avenue Boufflers, Paris. 


COMPAGNIE FERMIERE 
DE 
l'Etablissement Thermal de Viehv 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 25.660.000 FRaNCS 
SIÈGE À PARIS, 21, LOULEVARD DES CAPUCINES 


AVIS DE CONVOCATION 


MM. aclionnaires sont convequés, à Vi- 
chy (A , dus les bureaux de 'a com- 


paÿnie : 

1 — En assemblée générale extraordinaire, 
pour le IL août 19:41, à onze heures 
ORDRE DU JOUR 
Ralification des décisions prises par le conseil 
d'administration, dans sa séance du 23 dé- 
cembre en tant qu'eiles ont modifié le 
pacte sôücial par application de la loi du 

novembre 1910, 


IL — En assemblée générale ordinaire an- 
nulle, pour le 6 septembre 1941, à& onze 
heures quinze. 

ORDRE DU JOUR 

Rapport du conseil d'administration ; 

Rapports des commissaires aux comples: 

Approbation des comptes et du bilan de l'exer- 
cice cos le décembre 190; quitus à 
donver aux administrateurs; 

Emploi des bénéfices : 

Nomination d'atministrateurs: 

Nomination des commissaires aux comrples: 

Autorisation à donner aux administrateurs 
(art, 10, 10i du 24 juillet 1867). 

Les titres au portsur ‘on les rertifieats de 
dépôts de ces titres délivrés par des étabis- 
sements de crédit ou des maisons de banque) 
devront, ainsi que les pouvoirs, être déposés, 
soit au siège social, soit à Vichy, dans les 
bureaux de la compagnie, cinq jours au moins 
avant la réunion. 

En outre, MM. le, actionnaires sont, dès 

jourd'hui, avisés qu'au cas où l'assemblée 

générale exlraordinaire présentement convo- 
quée n'atteindrait le quorum légal, elle 
serait réunie, sur deuxième convocation, le 

ceptembre 1944, à 1% 20, à Vichy, dans 

lee bureaux de la compagnie, et que les dépot: 

] précédemment effectués resteront 
valables pour l'assemblée générale extraordi- 

I deuxième degré, 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 


pas 


Société anonyme des Chardbonnages de La Chapelle 
CAPrIAL: 300.000 Fnaxcs 
SIÈGE SOCIAL 
A PARIS, 193, BOULEVARD MALESHENBES 
KR C.: Scine 115193 


AVIS DE CONYVOCATION 


SOCIÉTÉ ANONYME DES 
convoqués 


pour 


Les actionnaires de ja 
CHARBONNAGES DE LA CHAPELLE 
en assemblée générale extraordinaire 


sont 


mardi 12 août 19641, à 11 houre:, au <iège s0- 
Cia:, 193, boulevard Mae-herbes, à Paris, 
ORDRE DU 
fo Vérifli‘ation et reconnaissance de ja <in- 
vérité de la déclaration notarite de souserip- 
tion et de versement retalive à l'augmen'ation 
de capital décidée par lassemblée généraie 
extraordinaire du mai 


2e Constatation de la réa'isalion de ladi!'e 
augmentation de capila:: 

Jo Augmentation du capitai social de 1 mii- 
lion de francs à 1.500.000 fr. par émission d'a 
tions privisgiées réservées à un souserinteur 
particulier; pport du ç d'administra- 
tion, rapport des commissaires aux comple: e! 


n<eil 


modificattons eux art 7, 11, 44 et des sla- 
tufs,. 

Pour asisler à l'asseminée, les propriia 
res d'actions au porteur devron!, cinq jours 
du Moins avant réunion, déposer au 
social, soit tilres, soit les récépissé: 

“unstatant le dépôt dans un établissemen’ 


‘Zz un agent de change. 
sera ten! 
alt 
l'assembice., 


Le ‘exte imprini des résolulions 
à disposition des a 
quinze jours avant 

LE CONSEIL D'ADMIXISTRATION, 


Compagnie Parisienne de Disiribution d'Electricité 


100.000.000 DE FRAXCS 
23, NUE DE PARIS 
Seine n° 105670, 


CAPITAL : 
SIÈGE SOCIMT : 


Registre du commerce: 


AVIS DE TIRAGE 


est informé que le mardi 26 :0û1 
dix heures, il sera procédé dans 
les bureaux de la bauque de Paris et 
Pays-Bas, 3, rue d’Antin, Paris, au tirage au 
sort d'obligations 1/2 1933 de la Comrs- 


CNIE PAMRISIEXNE DE DISTRIBUTION D'ÉLECTIMIOTTÉ, 
rembourser au 1% octobre 19%1. 


Le public 
procham, à 


des 


Compagnie générale de Construction de Locomotives 
(BATIGNOLLES-CHATILLON) 
SOCIÉTÉ ANONYME 
AU CAPITAL DE 20 MILLIONS DE FRANCS 
15, AVENUE KLénen, PARIS 


SIÈGE SOCHL: 43 
Registre du commerce: Seine n° 100034. 


Emission de 60.000 actions nouvelles de 500 fr 


AVIS AUX SOUSCRIPTEURS 


Les propriétaires d'ac!i 


souserit des actions noux 

ces souscriplions versements pre: ma is 
n’ont pu fournir à ce jour les justificrti 

ou régularisa'ions Jemandéezs, des 
de déchéance, faire parvenir lesdiles justif 
ou régularisations au guichet avant 
accueilli leur souscriplion avant Île 6 aoû 1951 
dernier délai. 

1 Le barème de répartilion faisan! connaitr 
:e nombre d'actions nouvelles attribuées sur 


iplions à litre réductible sera publié 
le 21 août 1%41 

Le versemer “ompémentaire prescrit sur 
attribuées devra être cffretué 


les sous 


obl'galoirement du 22 au 27 audit inclus, em 
qu'aura leu le remboursement 
el d versements précédemment elfes 
tués r les actions qui ne serai pas attri- 


Payement des Cividendes sur les actions des Banques 


DE LA 


Martinique, Ce la Guade'oupe, de !a Réunion et de la Guyane 


afférents au premier semess 
décembre 10 de l'exercice 
1941 sur les actiot BANQUES DE LA 
MARPIMQUE, LA GUABELOUTE, DE LA Er 
DE LA GUYANE seront mus en payement à comp- 


Les dividendes 
tre clos le 31 


Les 
ls 4 


ter du vendredi fer août 1941, 

Pour les aclionnaires résidant en 
occuper, à centrale des banque} 
Coloiuales, 63 bis, rue Joutfrov, à Paris: 

Pour Île 1 lant en zono 
non e, 1 Lormp national d'es- 
ample de Pa igence de Lyon, 11, rug 


du Argent. 


à ralson de: 


Banque de la Martinique, 73 fr. net par ac- 


Banque de la Guadeloupe, 53 fr, net par ace 


nion, 70 fr. nel 
ane, 13 fr. 50 


la 


de Guy 


par action; 
par ac- 


DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM 


Mine Levec, née Thérèse Cocr, infirmière 
à Aucbhy-lez-la-Ba Pas-de-Calmis), le 2 
mar 155% demeurant à 
Lise), 6, rue Be'iey le, 
iuto Dar dépose un pourvoL 
aupre le M. le garde des iux à l’effct de 
substituer à son nom patronymique de jeune 
fie à de son fs muneur, 
né s novembre 1924 à Paris (13 arrondisses 
uent lui de Dannmas, hom de sa mére et 
de la graud'mère de son fils. 


M. DE FLOTTE pe René), chef de 
au gouvernement général à Aïzer, de- 
mourant ns, du Télemiv, agissant 
pour le compte de son fus adoptif 
ruincur, Jean-Louis-Aimé Gobnrot-pe FLorte 
De Roguevans, étudiant, déposs un pourvoi 


‘effet de 
‘celui de: 


vupres de M le garde des secaux à 
substituer à son nom paltronymique 
DE FLOTTE DE RCQUEVAINE. 


M. Paul-Menry ancien nés 
zociant 1 sécombre 1861, demeu- 
rant à Par rue Hégé<ippe-Moreau, dépose 
IN pourvoi au] le M. l: garde des secaux, 
l'effet de subsbüluer à son nom patrony- 
de QUINET, noëm de son père 

1. 


LAUzE, 


sans 


prof M. \ \ GUILLAOT, pers 
etui 1 m3 L IU 
M, le garde 
X à nom 4e 
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| [ans D'ADJUDICATIONS | 


D’ABSUDICATION 


AVIS 


Le 1S septembre 1941, à dix heures trente, il 
scra proctdé à la direction régionale des pos- 
tes, lé'ésraphes et téléphones de Bordeaux, 
45%, rue du Palais-Gallicn, à l'adjudicalion pu- 
blique sur soumissions fermées ct sur offres 
de prix, des travaux indiqués ci-dessous re- 
lalif: à la construction de l'hôtel des postes 
de Bitart (Basses-Pyrénées). 


Désignation des lots et montant approximalif. 
1er Lor 
Terrasse, maçonnerie, bélon armé, 158:700 fr. 


2e LoT 
Charpente et parquets, 27.900 fr. 
3e Lor 
Couverture, zinguerie, plomberie et sanilaire, 
28,500 fr. 


Lor 


Menuiserie, 32,600 fr. 

Les demandes d'admission à soumissionner 
devront parvenir à la direction régionale des 
postes, télégraphes et téléphones de Bordeaux, 
43, rue du Palais-Gailien, le 16 août 1941 au 
plus tard, 

Elles seront accompagnées des pièces pré- 
vues aux articles 2 et 3 du cahier des charges 
générales, notamment: 

De deux certificats délivrés sur timbre par 
des hommes de l'art et ayant moins d’un an 
de date. 

D'une pièce justifiant que le candidat est 
patenté pour l'année courante et pour la spé- 
cialité objet de l'adjudication. 

D'une atleslalion d'adhésion à une caisse 
de compensation: 4? pour les allocations fami- 
liales; 2» pour les conzés payés. 

D'un certifivat du service régional des 
assurances sociales attestant la réguiarité de 
la situation du candidat au regard de ce ser- 
vice. 

D'une liste de références avec la date et 
Je montant des travaux. 

D'un certificat de nationalité française. 

Elles seront adressées au directeur régional 
des postes, télégraphes et téléphones à Bor- 
deaux, service des bâtiments (13, rue du 
Palais Gallien). 

Le cahier des charges spéciales et le devis 
descripüit seront remis gratuitement aux can- 
didats qui en feront la demande au directeur 
régional des postes, télézraphes et téléphones 
de Bordeaux. 

Le cahier des charges géréraies peut être 
acquis dans tous les bureaux de poste moyen- 
nant le prix de 8 francs (référence adminis- 
tralive: Bulletin des postes, télégraphes et 
téléphones de 1933, page 163). Ce document 
peut également être consulté dans toutes les 
directions des postes. 

Tous renscignements complémentaires uti- 
les pourront, en outre, être demandés à la 
direction régionale des postes de Bordeaux, 
43, rue du Palais-Gailien, les jours non fériés 
de neuf heures à midi et de quinze heures à 
dix-huit heures. 

Bordeaux, le 16 juillet 1911. 

Le directeur régional, 
F. A. DacuannY, 


DÉCLARATIONS 
D'ASSOCIATIONS 


Pris des insertions des déclarations d'associations : # fr. la ligne 
(Décret du 2 décembre 1987, article 1er.) 


ASSOCIATIONS FRANÇAISES 
(Décret du 16 août 1901.) 


Déclaration à la sous-préfecture de Lure du 
30 avrit 1941. ASSOCIATION SPORTIVE DE SAULNOT. 
But: par la pratique des exercices physiques 
et nolamment du football-association, prépa- 
rer au pays des hommes robustes et créer 
entre tous ses membres des liens d'amilié 
e! de bonne camaraderic, meltre à la dispo- 
sition des enfants des écoles un terrain de 
sport. Siège social: à la mairie de Saulnot 
(Haute-Saone,. 


Par déclaration à la préfecture de l'Eure du 
ter mai 1911 (récépissé du 17 juin 1941), l’as- 
socialion GROUPE  SAINT-GERMAIN-DE-RUGLES à 


modifié son conseil comme suit: Huille, pré- 
sident; André Vigneux, secrétaire trésorier; 


Paul Lebeau, Octave Dufour, Mmes Stefani et 
Mignon, tous habitant à Rugles (Eure). Siège 
socia!: rue Guynemer, Rugles (Eure). 


Déclaration à la préfecture d'Alger du 21 mai 
1911. JEUNESSE AGRICOLE SPORTIVE DE LA REGHAÏA. 
But: développement du sport. Siège social: 
mairie de Reghaïa. 


Déclaration complémentaire à la sous-préfec- 
ture de Grasse du 29 mai 1941. Changements 
survenus dans l'administration cé modifica- 
tions apportées aux statuts de l'association 
dite Boule amicale grassoise prenant le nou- 
veau tilre de CERCLE AMICAL GRassoIs, But: 
groupement d'amis dans le but de se distraire 
aux jeux de boules et de cartes. Siège: Grasse, 
lotissement du Cours. 


Déclaralion à Ja sous-préfecture de Narbonne 
du 7 juin 1911. ASSOCIATION DES JARDINS. OUVRIERS 
ET FAMILIAUX DE CANET-D'AUDE. But: groupement 
des ouvriers et chefs de famille désirant ex- 
ploiter des jardins d'au moins 200 mètres car- 
rés, Siège social: mairie de Cancet-d’Aude 
(Aude). 


Déclaration à la préfecture de Seine-et-Oise 
du 7 juin 4941. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
DES PATRONS BATELIERS. Objet: la création et 
la gestion en faveur de ses adhérents d’un 
service d'allocations familiales et, en général, 
de toutes autres institutions d’entr'aide fami- 
liale, Sièg: social: à bord du Je Sers, quai 
de la République, à Conflans-Sainte-Honorine 
(Seine-et-Oise). 

Déciaralion à la sous-préfecture de Marmande 
du 10 juin 1941. CLUB ATHLÉTIQUE GAUJACAIS. But : 
basket, cross, natation, athlétisme, tennis, vol- 
Jey-bal!. Siège: mairie de Gaujac (Lot-ct-Ga- 
ronne). 


Déclaralion à la sous-préfecture de Lapa:isse 
du 11 juin 4941. UNION DES CADRES ET INGÉNIEURS 
FRANÇAIS {U. C. EL F.)., But: grouper-ent d'ingé- 
nieurs et de cadre sur les plans technique et 
social, Siège: 14, ruc de la Laure, Vichy. 


Déclaration à la préfecture de l'Hérault du 
13 juin 1941. UNION SPORTIVE HÉRÉPIANAISE (U. 
S. I1.). But: pratique des exercices physiques 
ct nolamment du football associalion. Siège 
social: salle de la mairie, Hérépian (Hérault) 


Déclaration à 
19 juin 1941. ASSOCIATION DE RÉPARTITION D'ACHATS 
DE L'USINE DE SAINT-GOBAIN A NANTES-CHANTENAY, 
But: répartir les denrées achetées entre les 
membres de l’association. Siège: Nantes-Chan- 
tenay, 53, chemin de l'Abbaye. 


la préfecture de Nantes du ; 


Déclaration à la sous-préfecture de Roanne 
du 17 juin 191. AMICALE DES ÉCOLES LIBRES p& 
GARÇONS ET ANCIENS ÉLÈVES RÉUNIS. But: entr’. 
aider et assurer la prospérité de l’école, Siège: 
15, ruc Raspail, Roanne (Loire). 


Déclaration à la préfecture des Basses-Pyré 
nécs du 19 juin JEUNESSE SPORTIVE pe 
LaGRaxGe, But: pratiquer les exercices physi- 
ques et entretenir entre ses membres des 
relalions d'amitié et de bonne camaraderie 
Siège social: à Lagrange (Laborde) (Landes) : 


Déclaration à la préfecture de Perpignan du 
22 juin 1941. JEUNESSE SAINT-PAUTAISE, But: fon- 
dation d'une maison de jeunes, Siège social: 
maison Rapidel, à Saint-Paul-de-Fenoui!let 
(Pyrénées-Orienta'es). 


Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Ju- 
lien-en-Genevois (Haute-Savoie) du 22 juin 
1931. But: éducation populaire 
de la jeunesse par la diffusion de livres, re- 
vues, ét la réunion de cette jeunesse pour 
l'organisation de soirées littéraires et généra- 
lement toutes opérations se rapportant à l'ob- 
jet ci-dessus, Siège: Valleiry (Haute-Savoie), 
chez M. Nouvelle, président. 


Déclaration à la sous-préfecture de Compiè- 
gne du 24% juin 1941 (no 804). CENTRE MÉNAGER 
DE COMPIÈGNE. Objet: enseignement à toutes 
les jeunes filles des villes de Compiègne, Mar- 
gny et Venelte qui se feront inscrire, des prin- 
cipes et de la pratique de toutes les branches 
de l'art ménager, Siège social: Compiègne, 
29, ruc Pierre-Sauvage. 


Par déclaration du 26 juin 1941 à la préfecture 
de Toulouse (Haute-Garonne)  J'ASSOCIATION 
DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE OZANAM, transfère 
son siège social 38, ruc du Taur, Toulouse, et 
renouvelle son bureau. 


Déclaration à la préfecture de Belfort du 
26 juin 1911. UNION SPORTIVE CRAVANCHE, Objet: 
éducation physique et sports. Siège social: 
3, rue de Vesoul, à Cravanche {territoire de 
Belfort). 


Déclaration à la préfecture de l'Ardèche du 
26 juin 19:1. TENNIS CLUB PRIVADOIS, But: amé- 
nagement de courts de tennis, administration 
et exploitation, pratique du jeu de tennis, 
organisation de tournois nationaux et inter- 
nationaux. Siège social: café du Louvre, cours 
du Palais, Privas (Ardèche). 


Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy 
du 27 juin 1911. L'UMON SPORTIVE PLUMELOISE, 
But: pratique des sports. Siège social: salie 
Priol, à Piumeliau. 


Déclaration à la sous-préfecture de Montbri- 
son du 27 juin 1941 (récépissé du 3 juillet 
1941). JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX DE SAINT- 
BOxNET-LE-CHATEAU, But: créer un lien de soli- 
darité et d’entr'aide mutuelle pour déve'opper 
le goût des jardins ouvriers. Siège social: 
mairie de Saint-Bonnet-lc-Château (Loire). 


Déclaration à la préfecture de Vaucluse du 
28 juin 1951. Le RÉVEIL DE SAINT-SATURNIN-LES- 
AviGsox. But: formation des élèves à la pré- 
paration militaire: tambours, clairons, trom- 
eltes, Siège: café du Nord, Saint-Salturnin- 
es-Avignon. 


Déclaration à la préfecture d'Alger du 2? juillet 
1911. GROUPEMENT D’APPROVISIONNEMENT LAFARGE 
(G. A, L.), But: répartir exclusivement entre 
ses membres, et sans aucun bénéfice, des den- 
rées destinées à la consommation. Siège s0- 
cial: Pointe-Pescade (Alger), usine de la 
société nord-africaine des ciments Lafarge, 


Déclaration à la préfecture des Vosges du 
3 juillet 1911. ASSOCIATION SPORTIVE SAINT-Na- 
Bon». But: pratique de l'éducation physique, 
de l'athlétisme, du football et du basket-ball. 
Siège: école de garçons de Fallières, Saint- 
Nabord. 


Déclaration à la préfecture des Bouches-du- 
Rhône, à Marseille, du 8 juillet 1941. Secrioxs 
SANITAIRES DE L'ENFANCE. But: protection de l’en- 
fance. Siège: 39, rue Grignan, Marseille. 


Imprimerie des Journaux officiels. 


